* مقدارما يحتويه الجسم من مادة (التتلصٰ 


* قوة جذب الأرض للجسم وتؤثر هذه القوةدائها تجاه مركز الأرض ( الوزن ) 

* وحدة قياس الكتلة وتکافی تقریبا كتلة لترمن الماء (كجم ) 

* وحدة قياس الوزن وتکافی تقریبا وزن جسم کتلته ۲۰۰ جرام (النتوتن ) 
* جهازيستخدم لقياس كتلة الأشياء (اطيزان ) 
*الجهازالناسب لتقد يركتلة خاتم من الذهب ( اطیزان الرقمی ) 
* آداة تستخدم فی تعیین وزن جسم ( اطبزان الزنبرگی ) 
* صورة من صورالطاقة تنتقل من الجسم الأعلى فى درجةا لحرارةالی الجسم الأقل (الحرارة ) 

* مؤشر يساعدنا فى التعبیر عن مدى سخونة أو برودة أى جسم ردرجة الحرارة ) 

* آداة تستخدم لقیاس درجاتا لحرارة ( الرعوعم ) 

* مواد تسمح بمرورا لحرارة خلالها مثل النحاس والألومنيوم وا لحد يد ( عواد جيرة التوصیل للحرارة ) 
* مواد لا تسمح بسريان الحرارة خلالها مثل الزجاج والبلاستيك والخشب رعواد رديئة التوصیل للحرارة ) 
* نوع من الملابس تستخدم فی فصل الشناء للحفاظ علی درجة حرازة الجسم (اطلابس الصوفية ) 
٭جھازیستخدم لقياس درجة حرارة المواد السائلة ( الترموعتر اطئوی ) 
٭جھازیستخدم لقياس درجة حرارة جسم الإنسان ( الترعوعم الطبى ) 
*سائل يستخدم فی تطهير الترمومترالطبی ( التخوك الایٹیلے ) 
* السائل الستخدم فى صناعة الترمومترات (الزئبق ) 

* فلزسائل تمدده منتظم ولا يعاق بالجدارالزجاجى للترمومتر رالزئبوی ) 

* معدن يبقى ساثلا بین درجتی - ٩۳۹‏ و ٩۳۲۵۷‏ ( الزئبوی ) 

* أجسام تفيد فى تكاثف بخارالماء حولها ونزول الطر ( الأجسام العالقة ) 
* غازيستخدم فى تحضيره فون اكسيد الهيدروجين رغاز الأكسجين ) 

* غازینکون من اتعاد ثلاث ذرات أكسجين (غان الأوزون ) 

* طبقة بالغلاف الجوى تحمى الأرض من الإشعا عات الضارةالقادمة من الشمس ر طبقة الأوزون) 

* اتعاد الأكسجين اتعا ذا سريعا ونتح عن ذلك ضوء وحرارة راختراق 

* اتعاد الاكسجين اتعادا بطيئا فى وجود الا ء مثل تكون صدأً الحديد ( تأكسر ) 

* لهب یستخدم فی لحام وقطع المعادن تصل حرارته إلى ۶۳۵٥۰۰‏ ( هب الأكسى أسيتيلين ) 
* ينتج عندما يحول غازثاني أكسيد الكربون إلى سائل بالضغط والتبريد ثم يخفف الضغط ‏ (<الثلجالجافت) 


* غازيعكر ماءالجیر الرائق (غاز ثانى کسیر الكربون ) 
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* غازينتج عن تنفس الإنسان ويخرج مع هواء الزفير رغاز ثانى أكسير الكربون ) 
* ظاهرة تنتج عند زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى ( الاحتباس الخحرارى ) 


* العالم الذى اكتشف غازالنيتروجين ( دانبال رذرفورد ) 
* مادة تستخدم فى الحروب ید خل فى ترکیبھا النيتروجين رالبارود ) 

* غاز يستخدمفى صناعة النشادر وید خل فى تركيب البارود ونترات الأمونیوم ( النيتروجين ) 

* غازيسمى الأزوت ومعناه عديم الحياة ( النيرّوجين ) 

* غازيستخدم فى ملءالإطارات للطائرات والسيارات و تغزین البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال ‏ ر النبتزوجیت ) 

* الصدرالرئیسی لتحضير غازالنيتروجين ( اهواء الجوى ) 
* بعض النباتات التى تستطبع بمساعدة أنواع من البكتريا تعویل النيتروجين إلى بروتين (البقوليات ) 

* جهازمسئول عن التكامل والتنسيق بين أجهزة جسم الانسان ( الجهاز العصبى ) 
* جهاز ینکون من الخ والحبل الشوكى وملايين الأعصاب ( اهاز العصبى ) 
* جهازینظم وينسق نمط الحركة فى جسم الإنسان ( الجهاز العصبى ) 
* وحدة البناء الأساسية للجهازالعصبی ( الب العصبية ) 
* استجابة تلقائية شتريعة من الجهازالعصبی عند تعرض الجسم لمؤثر خارجی فجأة كالضوء والحرارة ‏ الفعل اطنعتس ) 
* تمد من جسم الخلية العصبية و تتصل بخلايا عصبية مجاورة لها مكونة تشابك عصبی ( التغرعات الشجيرية ) 
* مور اسطواني مغلف بطبقة دهنية وينتهى بتفرعات متصلة بعضلات أو تكون تشابك عصبی زور الخلية ) 
* عضويصل الخ بالحبل الشوكى ومسئول عن العمليات اللارادية ( التخاع اطستطیل ) 
* عضو مسئول عن نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم المختلفة إلى الخ والعكس ( ا حبل الشوكى ) 
* عضو يتكون من مادة رمادية داخلية على شكل حرف ا يحيط بها مادة بيضاء (الخبك الشوکی ) 
* عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة با لجسم ( ا بل الشوگی ) 
* مجوراسطواني مغاف بطبقة دهنية وينتهى بتفرعات متصلة بعضلات أو تکون تشابك عصبى مور الب ) 
* علبة عظمية تعتوى على تجاويف للعينين والأنف والأذنين والفم وظيفتها حمایة المع (الجمجمة ) 
* مرکزالتحکم الرئيسى فی الجسم يوجه وينسق كل القمليات والأفكار والسلوكيات والقواطف اطع ) 
*كتلة عطبية كبيرة تعتوى على اللائین من الخلايا العصبية ( اطخ ) 

* جسم کروی کبیر من جزئين يفصلهما شق إلى نصفين تربطهما ألياف عصبية ( النصفان اللرؤييان ) 
* جزء من المخ بقع فى الجهة الخلفية آسمل النصفين الكرويين (اطخیغ ) 
*السطح الخارجی الرمادى للنصفين الكرويين ( القشرة المخبة ) 
* يتكون من الأعصاب التى تخرج من الجهازالعصبى اٹرکزی' الخ والحبل الشوکی " ( الجهاز العصبى الطرفى ) 
* زوجا من الأعصاب تخرج من المخ ( الأعصاب الخية ) 


* زوجا من الأعصاب التى تخرج من الحبل الشوكى ( الأعصاب الشوكية ) 
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* مقدرة الكائن الحى على تغيير مكانه فى الوسط الذى يعيش فيه (الخركة ) 
* يتركب من ۲۳ فقرةاظمية بينها غضاريف تمنع احنكاك الفقراتببعضها إ العمود الفقاری ) 
* مناطق تفصل بین فقرات العمود الفقرى وتعمیها من الاحتکا ك ببعضها ر الغضاريف ) 
* عظمة فى القفص الصدرى تتصل بها من الأمام العشرة أزواج الأولى من الضلوع ( عظمة القص ) 
* يتركب من ۱۲ زوجا من الضلوع وظيفته حما ية القلب والرئتين والمساعدة فى عملية الشهيق والزفير ( القفص الصدرى ) 
* الهيكل الذى يضم الجمجمة والعمود الفقارى وا لققص الصدرى ( ايکل امجورى» ) 
* الهيكل الذى يضم الطرفين العلويين والطرفين السفليين ( اضبكك الطرفى ) 
* موضع اتصال طرفی عظمتبن راطفصل ) 
* آماکن تقابل العظام وتسمح با لحرکة ( اطفاصل ) 
* محوراٹھیکل المحورى فی جسم الانسان ( العمود الفقاری ) 
* مفاصل لا تسمح بأى حركة مثل التى تربط عظامالجمجمة ( اطفاصل الثابتة ) 
* مفاصل تتیح الحركة فى إنجاه واحد فقط كمفصل الركبة ومفصل الكوع ( اطفاصل مخرودة الحركة ) 
* مفاصل تتيح الحركة فی جميع الإتجاهات كمفصل الكتف والمعصم والفخذ ( اطفاصل واسعة الحركة ) 
*ما یربط العضلات بالعظام (الأوتار ) 
* عضلات تتحرك ياراد تك مثل الأطراف والجذع والوجه وجدارالبطن ( عضلات إرادية ) 
* عضلات تعمل تلقائيا ولا تستطیع أن تتحکم فيها أوتدرك حركتها مثل عضلات القناة الهضمية 

والأوعية الد موية والمثانة البولية ( عضلات لا إرادية ) 


باس 


۴ كلل لما بال ٩۳‏ 


”جب وضع الميزان ذى اکلفتین أفقبا على سح ناب ییا 
* يتطلب إیقاف القطار بزل قوة أكبر عن القوة اللازعة لایقاف السيارة ؟ 

لأنه كلما زادت كتلة الجسم فإنه يحناج إلى قوة أكبر لتحريكة أوإيقافه وكتلة القطا رأكبر من السيارة 
E ER E CA‏ لأن الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان 


ا نے جال ات ٦ح٣‏ ۶ئ لطت 9 


۱- للتعرف على درجة حرارۃالجوالتی تؤثر على أنشطتنا الحياتية 
۲- للتعرف على درجة حرارة أجسامنا التى تبين حالتنا الصحية 


۲- مهمةفى الصناعات الغذائية النى تتطلب درجة حرارة معينة 


١-الزئبق‏ معدن سائل فضى اللون يمكن رؤيته بسهولة من خلال زجاجالترمومتر أب 
"-الزئبق جيد التوصیل للحرارة ۳- مادة منتظمة التمدد تعطى تقد يرا دقيقا لدرجة الحرارة ۳ 
- لا يلتصق بجدران الأنبوبة الشعرية ۵- يبقى سائلابين درجتی حرارة -7۳۹و۳۵۷”سیلیزیة 7 


* للغلاف الجوى» أهمية كبيرة فرع استمرار الحياة على الأرض ؟ 

۱- يعمل الغلاف الجوى على إعتدال درجة الحرارة على سطح الأرض 

۲- یجمی الغلاف الجوى الأرض عن طريق إمتصاص الأشعة فون البنفسجية 
لها منافع : لأنها تفيد فى تكائف بخارائاء حول ونزولة على هی هيئة قطراتالمطرأوالثاج 
لها أضرار : لأنها تعد من ملوثات الهواء الجوى 


لأن النقص الذى تسببه عمليات التنفس والاحتراق يعوض باستمرار بعملية التمثيل الضوئى 
* يروز للأكسجين بالرعز 02 ؟ 
لأنه ينكون من جزيئات ثنائية الذرات والرمز هوالحرف الأول من كلمة 001961 


قال رسول الله مَل : 


لا طاعة لمخلوق في 


لنعرضها للرطوبة التى تسبب صدا الحد يد وتأكله کس 

“ حتى لا تتعرض للصدا والتاكل نتيجةالتعرض للهواءالرطب‎ KETE 

* تزداد كتلة كرة من سلك تنظیف الا لوعنبوم بعر تسخينها لررجة الاخرار ؟ 

O CIL‏ لی لأن الأكسجين اتعد مع الحديد مکونا أكسيد الحديد 

* ری سلك التنظيف المصنوع من الجرير عن إشعاله ؟ 

لأن السطح الخارجى لسك التنظيف كبير بدرجة تجعله يتف عل مع الأكسجين الموجود فى الهواء 

E‏ حيث يكون طبقة تحمی الأرض من الإشعا عات الضارة القادمة من الشمس 

CE‏ لأنه يعطى درجة حرارة ۶۳۵۰۰ وهی تكفى لصهر المعادن 
ES IE‏ لن الأكسجين يقل كلما ارتفعنا ۳ 

* للأكسجين أهمية بالغة فى حياة الانسان ؟ 

١-اماء‏ يتكون من الأكسجين متحدا مع الهيدروجين ۳120 ؟- ضرورى لعملية التنفس والاحتراق ,إلى 

> طبقة الأوزون التی نعمی الأرض من الإشعا عات الضارة تنكون من الأكسجين و‎ -٢ 

+ - يضغط فى إسطوانات حد يد ية ويستخدم فی أ- الغوص تحت الماء پا ر 
ب - تسلق الجبال ج - قطع ولحام العادن مع غازالأسيتلين فيعطيان لهب " الأكسى أسيتلين " 
ا ا احم ال ای ای اا ا 


له أضرار : فزيادة نسبته ينشأ عنه اختناق الكائنات الحية وظاهرة الاحتباس الحرارى وارتفاع درجة ۳ 
له منافع :حيث أنه أساس عملية البناء الضوثى التى تقوم بها النبا تات الخضراء 


-١‏ تناقص الساحات الخضراء وازالة الغابات 
۲- احتراق الوقود فى المصانع ومحطات الوقود ووسائل المواصلات 


ا و ا ار ا N‏ لأنه غازلا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال 
' بطلیٰ العلعاء لے اھر وبارے الخاز یہ اہم الاغز بٰ ااخار خی عدم احتوائها على أى عناصر غذائية عدا السكر 
* الإفراط فى تناول اطشروبات الغازية يسبب هشاشة العظام وقر يؤدىه إلى الوفاة ؟ 3 


لارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون فی الدم مما يؤدى إلى عدم الحصول على الأكسجين اللازم للعمليات الحيوية با لجسم 
EAR‏ لأنه ينكون من ذرتى نيتروجين 

دی النر و جن بالاز 00۳3۳۳ لانه لا یسا عد على الاشتعال ولا ید خل فى التنفض اب 
رل ری يدخل فى تركيب البروتين النباتى فى البقوليات 

و رز ا یی تقوم بتثبيت النيتروجين فى النبات لانتاج البروتين 
* اطصدر الرئیسے لتحضم النيتروجين هو ارگواء الجوى ؟ 217 يوجد فى الهواء بنسبة 7618 


17 


لأنه يدخل فی تركيب نترات الأمونيوم الذى ید خل فی ترکیب الأسمدة ومخصبات الترية 
اد يستخدء فوا تصنيع النشادر" الأمونيا 'التی تستخدم لإنتاج الأسمدة والمخصبات | 


د 


-١‏ لحمايةالقلب والرئتين "-المساعدةفى عملیتی الشهيق والزفير 
لمنع احنکا ك الفقرات ببعضها أثناء الحركة 1 
۱- تناو ل الطعام والشراب ۲-الکتابة ۳-الامساك بالأشياء 


یک یک ہر ا ال اب EEE‏ لأنها عضلات لا ارادية تعمل تلقائيا 
* ضرورة تناول الغز اء الصحی الغنی بالكالسيوم والفوسفور وفيتاعين "د ۲۲ 


٭ لتراٹاء یکافی ۱۰۰۰ چرام 
* تقاس الكتلة باستخدام الميزان ذوالکفتین و يقاس الوزن باستخدام الیزان الزنبرکی 
* وحدة قياس الكتلة الجرام آوا لکیلو جرام ووحدة قياس الوزن النیوتن 

* كتلة الجسم على سطح الأرض ثابتة بینما وزنه على سطح الأرض متغير ۱ 
* الكتلة مقدارثایت لا يتأثر بتغير الکان بینما الوزن يتغير من مكان لآخر ۴ 


2 1 
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مراجعة الجم الساطة فی العلوم ٭سك۵ السادس | |ابندائى 
* يقاس الوزن بالميزان الزنبركى بتحد يد مقدارالتمدد فى السلك الزنبركى بسبب وزن الجسم 74 


* یتوقف وزن الجسم على كتلة الجسم والكوكب الوجود عليه الجسم وبُعد الجسم عن مرکزالکوکب 
* الكتلة لا تختلف من مكان لآخر بینما الوزن يختلف من مكان لآخر 

* كتلة الجسم عند التوازن تساوى مجموع كتل الأثقال معلومة الكتلة 
* عجلة الجاذبية الأرضية - ۱۰ متر/ ثانية2 ١‏ 
* إذا كان وزن جسم يساوى ۲۰ نيوتن فان كتلته تساوى ۲ كجم 
“الوزن بالنيوتن -الكتلة بالكيلوجرام< ١٠١‏ 000 
* تدم الميزان ذوا لكفتين فى قياس الخضروات والقاكها 

* كلما زادت كتلة الكوكب زادت جاذبيته وزاد وزن الا جسام علیه 
* نستخدام]نخرآرةفنَالمتزّل فى ند فئة از وی لطفامو تسخین الماءو تجفيف الملابس 
* تستخدم الحرارة فى صنا عة الأغذ ية والزجاج و النسوجات 5 00 
* النحاس يوصل الحرارةأسرع من الألومنيوم والحديد -- 
* بستخدم الألومنيوم والنحاس والصلب القاوم للص دأ فى صناعة -١‏ أواني الطهى ٢-القدور‏ ؟-الغلايات 
* يستخدم البلاستيك والخشب فى صناعة -١‏ أيدى أواني الطهى -١‏ مقبض المكواة الكهربية 

* الفكرة الأساسية لعمل الترمومترهی تمدد السوائل بالحرارةوإنكماشها بالبرودة ١‏ || 
”جمیع ا معادن جيدة التوصيل للحرارة 

* يوجد اختناق فى الترمومترالطبی 

* يستخدم الترمومترالمئوى فی قياس درجة حرارة الم 

* من أنواع الترمومترات الترمومترالطبی والترمومتر الئوی 

* من المواد رديئة التوصيل الحرارى الخشب والبلاستيك والورق 

* من المواد جيدة التوصيل الحرارى النحاس والألومنيوم والحديد 


* تم لنرهومترالطبی فى قياس درجة حرارة الإنسانبِينها الترمومتر المئوى يقيس درجة حرارة السوائل 
* تدريح الترمومترا لطبى من ۳۲۵ إلى 6۲" وفى الترمومترالمئؤى من صفر إلى ٠٠١‏ ° وكل درجة مقسمةإلى ٠١‏ أجزاء 
* صمم العالم السويدى" اندريس سيليسيوس" التدريح السيليزى عام ۱۷6۷ موفيه اعتبر درجة انصهارا لجليد هى الصفر 
ودرجة غلیان اماء هی ۱۰۰ ° وقسم المسافة بينهما إلى ۱۰۰ قسم کل منهم - ٩۱‏ ۹ 
* تحتوى بعض الترمومترات على تدريجين لدرجات الحرارة أحد هما بالتدريج السیلیزی والآخر با لتدريح الفهرنهايت 

* عند تسجيل درجة الحرارة لابد من وضع الترمومتر بشکل رأسى وأن يكون انجاه النظر عموديا على الترمومتر ۱ 
* تنتح النباتات الخضراء غاز الأكسجين أثناء عملية البناء الضوئى 1 


کے 
û‏ : ۰۱۱۶۰۱۱۱۱۵ ۱۰۱۲۲۰۲۵۱۸: 


اعداد :أ / أحمد حمری 


مراجعة النجم الساطۂ فی العلوم 

* المصدرالرئيسى لغازالأكسجين عملية البناء الضوئى بینما يتم استهلاكه فى عمليات التنفس والاحتراق 
* يوجد الأكسجين فى الغلاف الجوى فى الحالة الغازية وينكون من جزيئات ثنائية الذرات لها التركيب 02 
* يتكون الغلاف الجوى للأرض من عدة غازات هی النيتروجين 0۷۸ والأكسجين 7۰۱97۸۰۲۱ بخارماء 

وثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى مثل الأرجون والنيون واٹھیلیوم 

* يمثل الأكسجين خمس حجم الهواء الجوى تقریبا 

* ينكون جزئ الأوزون من ثلاث ذرات من الأكسجين 

يتم تحضير الأكسجين من فون أكسيد الهید روجین فى وجود ثاني أكسيد المنجنيز 
* ينعل فون کید الهيدروجين بتأثير ثاني کید النجنیزالی ماءواکسچین 


اذا تم ببطء وفى وجود ال طویة "الا سی تأكسد مثل تكون صدا العديد . 
* اکتشف الأكسجين فی الصين القديمة عام ۸۰۰ قبل الميلاد وأعاد اكتشافه جوزيف بريستلى ' 

فى أغسطس ۱۷۷٤‏ م وأطاق أنطوان لافوازییه عليه اسم أكسجين فى عام ۱۷۷۸م 
* يستخدم غازالاکسچین فى قطع ولحام العادن عندما يتحد مع غاز الأسيتيلين 
*الأكسجين ینتج من عملیةالبناءالضوئی وثاني أكسيد الكربون ینتج من عملية التنفس والإحتراق ع N‏ 


* ثاني أكسيد الكربون مركب كيميائى على شكل غازنسبته ۰.۰۲ .%۰ 
* يتكون ثاني أكسيد الكربون من ذرة كربون وذرتين أكسجين ورمزة A4 CO2‏ 
* تساهم النباتات الخضراءضى اختزال نسبة ثاني أكسيد الكربون فى الجو 


* تنطفی الشمعة عند إضافة 02 0 علیها بینما پستمر الا غنسيوم فى الإشتعال فى 2002) 
* من مصادرغاز ثا ني أكسيد الكربون إحتراق المواد العضوية مثل الخشب والفحم والزيت والبنزين والتبغ 


۲ يك إلى كر 11 غاز م يتصاعد غازثاني أكسيد الكربون 
* يستخدم غازثاني أكسيد الكربون فی التبر ید بینما بستخدم غازالاکسجین فى لحام العادن تس ۴ 
* يمكن الحصول على ثاني آکسید الكربون فى المنزل عن طريق اضافة نصف ليمونة إلى بيكربونات الصود بوم أو عن طريق 
فتح زجاجة مياة غازية أما فى المعمل عن طريق تفا عل حمض الهيد روكلوريك مع قطعة من الرخام " كربونات الكا لسيوم " 

سمى النيتروجين ب الأزوت ومعناها عديم الحياة لأنه لا یسا عد على الإشتعال ولا يد خل فى التنفس 

* تنتح البقوليات مثل البرسيم والبازلاء و فول الصويا البروتین من نيتروجين الهواء بمساعدة نوع من الیکتریا يا 

* يتفاعل النيتروجين مع الأكسجين عند وقوع البرق مكونا أكاسيد النيتروجين 2 

* النيتروجين غاز عديم اللون والطعم والرائحة وصعب الذوبان فى اثاء 


*النيتروجين مكون أساسى لجميع اٹرکباتالبروتینیة 
يجمع النيتروجين والأكسجين يإزاحة اماءلأسفل -- : 
* غازالنيتروجين وثاني أكسيد الكربون لا يساعد على الاشتعال 7 ۴ 2 : 
* يستخدم غازالنيتروجين فی تخزين البترول وبعض المواد القابلة للأشتعال و سے و 
وكذ لك فى صنا عة النشادر والأسمدةو صنا عة المصابيح وفى حفظ الأغذ ية وملءإطارات السيارات 
تقوم بكتريا العقد الجزرية فى النبا تات البقولية مثل الفول والبرسيم بتثبيت نيتروجين الهواء الجوى 
۱ اہم تكوين البروتین با لجسم عنصرالنيتروجين والمعروف باسم الأزوت . 
کب الجھازالعصبی من جهازين رئيسيين هما سے لا اپ سے الجهازالعصبی الطرفى 
كب الجهازالعصبى المركزى من الخ والحبل الشوکی "١‏ 
40 يتركب من النصفيين الكرويين والمخيخ والنخاع المستطيل ۱ 
* من وظائف المخيخ حفظ توازن الجسم 
* تتكون الخلية العضبیة من جزئين أساسيين هما جسم الخلية ومحورا ام 
* يحتوى جسم الخلية العصبية على نواة وسيتوبلازم و غشاءبلازمی وتفرعات شجيرية 
* تمتد من جسم الخلية العصبية تفرعات تسمی التفرعات الشجير ية و تتصل بخلایا عصبية مجاورة لها بویت تفارک مها 
* عدد الأعصاب المخية ۱۲ زوجا والأعصاب الشوكية "١‏ زوجا am‏ 
*المادة الداخلية للحبل الشوكى هی المادة الرمادية على شكل حرف 11 والخارجية هى المادةالبيضاء : 
* مركز التحكم الرئیسی فى جسم الإنسان هو الخ ويوجد داخل علبة عظمية تسمى الجمجمة 0 : 
٭ مرک لتجکم الرئيسى فى جسم الإنسان هوا مخ بينما الحبل الشوكى هوا مسئول عن تنظيم ضربات القلب ا 
*المخيخ مسئول عن توازن الجسم بينما يتحكم الحبل الشوكى فى الأفعال المنعكسة ک5 
* من أمثلة الفعل المنعكس سحب اليد عند ملامستھا جسماساخنا أوالوخذ ہو ایت وھ 
* الوظيغة اي للجهازا لعصّبی ھی حمل الزائ العقنبية من إحدى مناطق الجملم إل امنطقة أخرى وتنظيم وتنسيق 
جميع العمليات الحيوية داخل الجسم كما أنه يستقبل المؤثرات الخارجية عن طريق أعضاء الحس ويتعرف عليها ويفسرها 
* تتم الحركة فى الإنسان بمشاركة وتكامل أجهزة وأعضاء متخصصة مثل الجهازا لهیکلی والجها زا لعضلى 
والجهازالعصبی الذى ينظم و ينسق نمط الحركة المطلوبة صفان الحجاب الصحيع رت 
يتركب الجهازالحركى فی الإنسان من جھازین رئيسيين هما سس یی ا 
ا أن ایکون زينة فاي تفه 
تالث: أن يكون صفيقا لا يشف 


تكن اليك ار من عم ری لعل والطرفن سین 
مسبت تین والقلب و يساعد فى عمليتى الثهيق ولد ۱ سامراً أن لا یه لباس الرچل 
۲ سابعا: أن لته لباس الكافرات 
اما أنلايكون لباس سشرة 
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مراجعة الجم الساطة فى العلوم للصف السادس الابثدائی 


* يسمح اثعمود الفقارى للجسم بالانحناءفى الاتجاهات المختلفة كما يحمى الحبل الشوكى الذى يوجد بداخله 
”العمودالفقاری ینکون من ۳۲ فقرة بينها غضاريف تمنع احنكا ك الفقرات ببعضها 
يتم تناول الطعام والشراب والكتابة بالطرفين العلويين بينما يتم المشى والجرى بالطرفين السفليين 
* عظام الطرفين العلويين يتصلان بعظمة الكتف وعظام الطرفين السفلیین يتصلان بعظام الحوض 
* عظام الطرفين العلويين هى عظمة العضد و عظمنا الساعد و عظامالید 2 
* عظام الطرفين السملیین هی عظمة المُخْذ و عظمنا السان و عظامالقدم 
* يحتوى جسم الإنسان على 10۰ عضلة وأصغر هذة العضلات فی الأذن ‏ 
* من المفاصل محدودة الحركة مفصل الركبة ومفصل الكوع 
بینما من المفاصل واسعة الحركة مفصل الکتف و مفصل العصم و مفصل الفخذ ومفصل الرسغ 
* يستخدم الإنسان ٠‏ ۴ مضلةأثناءالمشى ` 00 0 7 
* تتولد الحركة بسبب قدرة الخلايا العضلية على الانقباض و الانبساط 1 ۲ 
* عندما تنقبض العضلة الأمامية وتنبسط العضلة الخلفية يقترب ساعد اليد من الج 
وعندما تنقبض العضلة الخلفية وتنبسط العضلة الأمامية يبتعد ساعد اليد عن الجسم 


0 ولا نات د؛ ٩۳‏ 


۱- یشعرالانسان با لبرودة فی الشتاء ۲- یتعرض جلده للاحتراق عند ملامسة آواني الطهی أوالمكواه 
٭طست يرك قطعة من الثلج ؟ سم شتا یی و وتشعر با لبرودة 


0 وضع الترعوئر الطبی فى عاء عغلی ؟ بنفجر ويخرج من لزق قال رسول الله 7۰ : 
- سس ۴۳ احب الاعمال إلى الله 
انعر ام طبعة الغلاف ا جوم ؟ الصلاة لوقتها ثم بر الوالدین, 


١-ستتغير‏ درجة الحرارة على سطح الأرض 7م ثمالجهاد في سبیل الله 
۲ - لن یتم امتصاص الأشعة فوق البنفسجية قتصبح الأرض بلاحماية فتتعرض لملا | | ا اھ 


كتلته بعد التسخین أكبر من كتلته قبل التسخین 


و ل او ہک و ستنعدم الحياه وتموت الكائنات الحيةاختناقا 


فأهنيه فی العيدين و حمل 6 أ 
الزواج والنجاح وإذا رزق بمولود 


يتصاعد غازالنشادر 
۱ 3 


للصف السادس ١‏ |ابندائى 


مج فتولدت ا عصبية 
۲- انتقات هذه النبضات العصبية خلال لبف عصبى حسی إلى الحبل الشوکی 
"- انتقلت نبضات عصبية خلال لیف عصبے حرکی من الحبل الشوکی 
إلى عضلات الذراع "دون ند خل المخ " انقبضت ا لعضلات وانثنى الذراع مبتعدا عن الأشواك 
- انتقات نبضات عصبیة أخرى من الحبل الشوکی إلى عر اكز اخس باطخ 
فتم إدراك الا حساس الحقیقی بالالم 
تبتعد يدك بسرعة بعیدا عن الجسم الساخن " فعل منعکس " 
متتعر الرجل كفل مندکس 
الإصابة بالتوتر العصبی وتأثر فترات النوم وضربات القلب 


أماحب العاقل الذي بنفعنی لا اساحب الأحمق الذی بغرنی 
أماحب جسن الغلق السدوق ل امباحب سن الخلق الکذاب 
الأفين المتوامع السباب الغانن العتکبر 
أمناحب المؤمن التقی الذی ل آساحب الفاسق الذى 
بساعدنی على طاعة الله یفودنی إلى دکمية الله 
ری 8 


مراجعة الجم الساطة فی العلوم للصف السادس | |ابندائى 
ب ل | م7 0 3 لہ 
Mia poi RD‏ کہ 
٠‏ ووہتفقارت اون 
رهز رت 
| ومهالمقارت | اتمواد الموصلۃ للعرارة المواد ردین التوصيل للمرارة 
مواد ا تسمح بعرور الحرارة من خلالا 
مقايض أواني لطهی مقايض المكواةالكهربية 
9 العقارتة الترمومتر الطیی الترمومتر المنوع) 


آنبوية زجاجية شفافة يوجد يها أنبوية شعرية | أنبوية زجاجية شفافة يوجد بها أنبوية شعرية 


6 ا هر ؟‎ ae 


کة اختناق فی الأتبوبة الشعریة جح لصي ا ا تيمت بصع المييي مس ست سس ل 


اناس ھ سس ۲2 


۱ اامضلات الارادية العضلات اللاإراديت 
IEEE‏ 
مثل عضلات الأ طراف والجذع والوجه وجدارالبطن 


ما ات 


- 


۰ 
- 


عن طريق انحلال ماءالأكسجين 
" فوق أكسيد الهيدروجين " فى 
وجود ثاني أكسيد المنجنيز 

* عديم اللون والطعم والرائحة 
* قليل الذويان فى الماء 

* يجمع يإزاحة الماء لأسفل 

*لا يشتعل لكنه يساعد على 
الاشتعال 

* متعادل التأثير على ورقتى 
عباد الشمس 

٭أثقل من اٹھواءالجوی 

* يمكن ضغطه فی أنابيب 

* يتحد مع الحد يد مكونا أكسيد 
الحديد 


*الماء ینکون من الأكسجين متحدا 
مع الهيدروجين 

* ضروری لعملية التنفس 
والإحتراق 

* غازالأوزن الذى يكون طبقة 
الأوزون التى تحمى الأرض من 
الأشعة الفوق بنفسجية الضارة 
ینکون من ثلاث ذرات أكسجين 

* يضغط فى اسطوانات تستخدم 
فى 

١-الغوص‏ تحت الماء 

"-أثناء العمليات الجراحية 
'"-تسلق الجبال 

: - قطع وٹحام امحادن 


إعداد :أ / أحمد حصری 


عن طريق تفاعل حمض 
الهيدروكلوريك المخفف مع 
کریونات الکا لسيوم " الرخاه" 
* عديم اللون والرائحة 

* يذوب فی الماء 

* يجمع یازاحةالهواء لأعلى 
* لا يشتعل ولا يساعد على 
الاشتعال 


* أثقل من الهواءالجوی 


*يمكن تکثیفه إلى الحالة السائلة 


* يتحد مع الماغنسيوم المشتعل 
مكونا مادة بيضاء"أكسيد 
الماغنسيوم " ويترسب الكربون" 
الفحم " على جدران ا مخبار 


* يدخل غازثاني أکسید الکریون فی 


عملیةالبناءالضوئی 
* ينتج أثناء تخمرالعجين فيجعل 


الخبز أكثر مساميه ومستساغ الطعم 


* يستخدم فى صناعة المياة الغازية 
* ثاني أكسيد الکریون السائل 
یستخدم فی التبرید 

"الثلح الجاف " 

* يستخدم فی إطفاء الحرائق 


عن طريق إمرارالهواء الجوى فى هيد روكسيد 
البوتاسيوم " ليزيل ثاني أكسيد الکربون " 
ثم نحاس مسخن " ليزيل الأكسجين " 

* عديم اللون والطعم والرائحة 

* صعب الذوبان فى ا اء 

* يجمع بازاحةاماء لأسفل 

لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال 


* متعادل التأثير على ورقتى عباد الشمس 


*أخف من الهواءالجوی 

* يمكن تکثیفہ إلى الحالة السائلة 

* يتحد مع الم غنسيوم الشتعل مكونا مادة 

بيضاء" نيتريد اماغنسيوم " وباضافة لاء 
تنصاعد رائحة نفاذة جدا " غازالنشادر" 


* النيتروجين المسال يستخدم فى علاج الأورام 
الجليد ية الحميدة " الثآئيل " 

* مل الإطارات 

* يدخل فى تركيب البارود ونترات الأمونيوم 
الذى يدخل فى تركيب الأسمدةوالمخصبات 
*النیتروجین السائل يستخدم كمبرد للمنتجات 
الغذائية 

* يستخدم فی صنع النشادر" الأموذيا " والأموذيا 
تستخدمفى صنع الأسمدةوالمخصبات 

* يستخدم فی خزاناتالسوائل القابلة للانفجار 
وأثناء تصنيع الأجزاء الإلكترونية 

*فى صناعة الصلب الذى لا يصدأ 

٭فی ملء بعض آنواع المصابيح 

*فى تخزين البترول وا مواد القابلة للاشتعال 


مراجعة الجم الساطة فى العلوم للصف السادس الابثدائی 


الافاصل الثآباة ٠‏ المفاصل معدودة الدركة ١‏ المفاصل واسعةالتركة 
مل متس رب ومتمل کج .| مثل مفصل الكنف ومفصل نم ومقصل انت 

عظام الجيجية ومفصل الرسخ 
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* بترکب من ۱۲ زوجا من الضلوعونتصل 
العشرة أزواج الأولى منها من الأمام 
بعظمة القمى 

-١‏ يسمح للجسم بالاتعناءفىي ١|‏ حمايةالقلب والرتتین 
الاتجا هات المختلفة ٢‏ السا عدقفی عملینی الشهيق والزفير 
١-يحمى‏ الحبل الشوكى 


" عظمة الفخذ - عظمنا الساق "الشظية والقصبة ” 
عظام القدم 
١‏ - نناول! لطعام والشراب ١-الكناية‏ ١-المشى‏ والجری ۲-الوقوف والجلوس 
"-الإمساك بالأشياء ؟ حمل ياقى أجزاء الجسم 


ود مراجعة النجم الساطة فى العلوم 
۴ ادگز وط چ 
< میں ی درس 
| تمحر اھ بووین | اضر ی 
r E NFT ۳۹‏ 
لح ل 3۳۱2 لتجمی أيد ينامن الحرارة 
* الزئبوی تیب الطبی | بع تیا در ره تمد 
< ا | تربط العضلات با لعظام 
ان ا بستندم كعامل مسا عد يسرع التفاعل غند انعلال فوق أکسید الهيدروجين إلى ماء وأكسجين 
ای یموس -الجهازالهضمى " 1 
| حماية المخ ك تمنع الإحنكاك أثناءالحركة ۱ 
المحافظة على تواژن) لجسم أثناء ہے کات 
پا ا توصیل امعلوماتالعسيّة والاستجابات الخركية بين الجهازا لی المركزى وجميع أجزاء الجسم 
ا کہا ۱- یسم للجسم بالإنعناءضى الاتجاهات المختلفة ۲- يحمى الحبل الشوكى 
لساك ١-حمایةالقلب‏ والرئتين -٢‏ المساعدة فى عملیتی الشهيق والزفیر سس 
| المشى والجرى والوقوف والجلوس وحمل باقى أجزاء الجسم 
کے ترا ا 
١-التحكم‏ فى العرکات الإراد ية للجسم "المشى والجلوس والقيام" 
۲- استقبال النبضات العصبية من أعضاءالحس "العينان - الأذنان -الأنف -اللسان -اٹجلد " 
وارسال الاستجابات المناسبة لها ۲- يحتويان على مراكزالتفكير والتذكر > 
-١‏ نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم إلى ا مخ ومن المخ إلى أجزاء الجسم 
-١‏ مسئول عل الأفعال النعكسة "سحب اليد دون تفكير عند ملأمستها لجسم سآخن " 


جا 2۱۱۱۱۱ کج ا 
® الل لول ٩۳‏ 
ج یه لرخل ان بجر 
* جسم وزنه ۲۰ نیوتن على سطح الارض فلم دتون كتلته ؟ اخاه فوق ثلاث لِيال, 


يلتقيان فیغرض هذا 
* الكتلة - الوزن / ۲١-٠١/۲۰-۱٠١۰‏ کچم وَيُعْرض هذا , وخيرهما 


* احسب وزن جسم كتلته ۲۰۰ جم على سط الأرض ۲ این ۱ 
*الكتلة با لکجم -۰.۲-۱۰۰۰/۲۰۰کجم *وزن الجسم على الأرض - الكتلة با لکیلو جرام ٢-۱٠۰۸ ٠.۲-۱۰‏ نيوتن 


کس ن : ۰۱۱۱۶۰7۱۱۱۵ - ۱.1۲۲۰۲۵۱۸. “م 


* ا بل الشوگے : 


اعداد :أ / أحمد حمری 


للصف السادس | |ابندائى 


* احسب كتلة ووزن سائل اذا علمت أن قراءة اطبزان للاناء فارغا - ٠٠١‏ جرام 
وقراءة اطبزان للاناء وبه السائل = ۵۰ اجرام 


* وزن الجسم على الأرض - الكتلة با لكيلو جرام ٦٦٠-۱٠۸٦-۱۰٠‏ نیوتن 
*وزن الجسم على سطح القمر - وزن الجسم على سطح الأرض -٦/‏ ۱/۲۰ - ۱۰ نيوتن 
* إذا كانت كتلة جسم - ۳۰ كجم على سطح الأرض فاحسب : 
-١‏ كتلته على سطح القمر ۲- وزنه على سطح الأرض ۳- وزنه على سطح القمر 
* كتلة الجسم على سطح القمر - كتلته على سطح الأرض - ١؟‏ كجم 
٭وزن الجسم على سطح الأرض - الکتله با لکیلو جرام ۱۰6۳۰-۱۰۱ - ۳۰۰ نيوتن 
*وزن الجسم على سطح القمر - وزن الجسم على سطح الأرض 00-7/17٠٠-7/‏ نيوتن 
* إذا علمت أن الأكسجين لا بشتعل وکلنه بساعر على الاشتعال فماذا جر ث لحياتنا 
على الارض إذا كان الأكسجين بوجر فع اهواء الجوى» بنسب أعليىم من ۲۱ / ؟ 
سيؤدى ذلك إلى انتشارا لحرائق وعدم مقدرتنا على السيطرة عليها 
* انظر الى الرسم اطقابل ثم اجب 
أ- اگتب البيانات 
ب- ما اسم هذا الشكل ؟ وفيما بستخرم؛ 
أ-- -١‏ مستودع يحتوى على الزئبق "-اختناق زجاجی فی الأنبوبة الشعرية 
٣-انبوبة‏ شعرية + - أنبوبة زجاجية سميكة 
ب- الترمومترالطبی » بستخدم‌فی قياس درجة حرارةالإنسان 
* اذكر اسم اطرکب الز ی خضر عنه الأكسجن فرع افطعمل فوق أكسيد الهیدروجین " ماء الأكسجين " 


علمنی رسول الله 
صلى اللہ عليه وام 


* رتب الغازات التالية حسب نسبة وجودها فى الغلاف الجوى تصاعديا 
أ- الأكسجين ب- ثانى أكسير اكتربون ج- النبتروجين د - نخار اطاء وغازات آخری 


70۷۸ بخاراماء وغازات آخری ۷۰۰.۹۷ ۲- ثاني أكسيد الکربون 7۵۰.۰۲ ۲- أکسجین %11 4- نيتروجين‎ -١ 


مراجعة النجم الساطة فى العلوم 


* انظر الى الشکل اطقابل ثم أجب عن الاسئلة : 
1 -اكمل البياناكت ۱ء ۲ء ۰۳ ۰ 0 
ب- واذا خر ث إذا قربنا شظية مشتعلة من فوهة الأنبوبة ؟ 
ج - ھا أهمية رقم ١‏ فى التفاعل ؟ 
أ- ۱- ثاني أكسيد النجنیز ۲- فون أكسيد الهیدروجین ۰ ۲-صنبور 
ب- تزداد توهجا لأن غازالأكسجين لا یشتعل لکنه يساعد على الاشتعال 
ج- عامل مساعد لا ید خل فى التفاعل وإنها يزيد من سرعته 
* انظر الى الشتل اطقابل ثم أجب عن الاسئلة : 
أ - آکتب ها تر ل عليه الارقام 
ب- طاذا لا جمع الغاز الناتج بإزاحة اطاء لأسغل ؟ 
في الشف عن هذا الغاز 
د - اذكر اسم اطادة البيضاء امتكونة عنر احتراق شريط 
عن اطاغنسیوم فى الغاز اطتلون فى اطخبار 
أ- -١‏ حمض هيدروكلوريك مخفف ١ ٢‏ صنبور ۲- مسحوق كربونات كالسيوم 4 غازثاني أكسيد الكربون 
ب- لأنه پذوب‌فی الاء ‏ ج- يستخدمماءالجير الرائق فى الكشف عن هذا الغاز د-أكسيدالماغنسيوم 
* اذكر فقط اسم الغاز أ - اللازم لعملية البناء الضوئى أ- ثاني أكسيد الكربون 
ب - الناتج من عملية البناء الضوئی 
ج- ای هزین الغازين متعادل التأثير على ورق دوار الشمس بلونيه ؟ 


* انظر إلى الرسم الز ےی أعامك ثم أجب : 
ب - أكتب ما تشم إليه الأرقام 
ج - هاذا لجر ث عنر اتصال رقم ۱ من الخلية مع رقم ۱ من خلايا أخری 
أ-الرسم يمثل الخليةالعصبية ب-١‏ -التفرعات‌الشجيرية "-النواة “-غلافدهنى 
+ - تفرعاتنهائية ۵- محورالخلية -٦‏ سيتوبلازم ج- يحدث تشابك عصبى 
* انظر إلى الرسم الز ی أعاعك ثم جب :1 - الرسم يحت ا جھاز 
ب - أكتب ما تشم إليه الأرقام 
ج - رقم ينقسم إلى نوعان اذكرهما وحرد عرد كلا عنهما 
أ- الجهازالعصبى 
ب- ١-المخ‏ ۰ ۲- الحبل الشوکی "-الأعصاب ۱ 
ج-الأعصاب تنقسم إلى نوعين: ۱- الأعصاب الخیة ( ۱۲زوج) ۲ E A‏ ۳ 


مراجعة النجم الساطة فی العلوم 

* من الشکل الز ی أفامك أجب عن الأسئلة الآتية : 

أ - اکتب البيانات 2 ب - اكتب وظيغة الجزء رقم ۰۱ > 

أ-١-الجمجمة ‏ ۲-مفصل الکتف ۰ ٣‏ عظمةالعضد ‏ -الققص‌الصدری 
۵-عظمةالقص "- عضمتی الساعد ۷- عظاماليد 

ب- وظيفة ( ١‏ ) الجمجمة : حمایة الخ ۱ 
وظيفة ( ٤‏ ) الققص الصدری : حما ية القلب والرئتین والمساعدة فى عملیتی الشهیق والزفیر 

* من الشکل الز ی أعامك أجب عن الأسئلة الآتية : 


أ - اکتب الببانات ب - حرد نوع اطفصل رقم ۱ و رقم ۵ 


[-۱-مفصل الفخذ ۲- عظمةالفخن ۳- عظمتى الساق ٤‏ عظامالقدم ۵-مفصل الركبة ہے 
ب-( ١‏ ) مفصل الفخذ : مفصل واسع الحركة » ( 0 ) مفصل الركبة : مفصل محدود الحركة 2 
-١‏ تناول الغذاء الصحي الغنى ہا لكا لسیوم والفسفوروفيتامين "د " لتجنب الإصابة بأمراض العظام كلين العظام والكساح 
۲- عدم حمل الأشياء الثقيلة التى نتعدی قدرتك لحما ية الجهازالهيكلي خاصة العمود الفقاري 
۳- تعريض الجسم لأشعة الشمس لفترات مناسبة لأهميتها فى تمثيل فيتامين "د " بالجسم 
+ - تطعيم الأطفال حسب تعليمات وزارة الصحة بطعوم شال الأطفال فى مواعيد ها بدقة 
* عاذا نعنے بقولنا أن ؟ : وزن جسم - واحد نیوتن ؟ 

أى أن قوة جذب الأرض لذ لك الجسم - ۱ نيوتن ( أو) أىأن كتلة هذا الجسم - ۱۰۰ جرام 


لمع هد يله 


GÎ الإللومال‎ (poi RD 


آتيوية ومامیة سميكد «ختتاق هی الأاتيوية الشهرید 


9 اعداد : أ / أحمد حرف 


ی 
سرد واج رش تج 


المیزان ذو الکفتین _ 
المیزان ذو الكفة الواحدة بموشر أو رقمي المیزان الزنبركي 
المیزان الحساس 
الجرام = كتلة مشبك الورق تقریبا 
۰ ۰ ٭٭ ۱ ۰ بی ت ۹۰م AUG‏ ۰ ۱ 


مقدار ثابت لا تتغیر بتغیر المکان أو حالة رھ 
ر ثابت لا تتغیر بتغیر المكان أو مقدار غير ثابت يتغير بتغیر المكان 


المادة 
- كتلة الجسم 
(الوزن بالنيوتن = الكتلة بالكيلوجرام ٠١×‏ ) 
- الكوكب الموجود عليه الجسم 
( الوزن على القمر = !الوزن على الارض ) 


- بعد الجسم عن مركز الكوكب 


علل لها پلاي.- 
۱- الكتلة مقدار ثابت لا تتغير بتغير المكان. لأنها تعتمد على كمية المادة. 
۲- وزن الجسم على الأرض أكبر من وزنه على القمر. لأن كتلة (حجم) الأرض أكبر من كتلة (حجم) القمر. 


التعريفاهم.- 
۱- الحرارة: هي صورة من صور الطاقة التي تنتقل من جسم الى آخر بشرط وجود اختلاف في درجة الحرارة 
بين الجسمين أي أنها تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة للجسم الأقل في درجة الحرارة. 
۲- درجة الحرارة: مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة أي جسم. 


الأمثلة الخشب والزجاج والبلاستيك والورق والهواء 
مقابض أواني الطهي والقدور 


أوانى الطهى والقد 5 / : 
E‏ مک ا مقابض غلايات الشاي و اللبن 
غلایات الشاى و اللبن ْ 5-7 ےق 
وت ہم مقبض المكواة 
غلایات المصانع الملابس ا فية الثقيلة 


علل لها يلي:- 
-١‏ في البلدان الباردة تترك فواصل بين ألواح الزجاج. لأن الهواء مادة رديئة التوصيل للحرارة. 
۲- تترك مسافات فاصلة بين قضبان السكك الحديدية. حتى تتمدد فی الصيف فلا يحدث لها التواء. 
۳- تصنع أواني الطهي من الألمنيوم بینما تصنع مقابض أواني الطهي من البلاستيك. 
لأن الألمنيوم مادة جيدة التوصيل للحرارة بينما البلاستيك مادة رديئة التوصيل للحرارة. 


أنبوبة زجاجية سميكة مدرجة أنبوبة زجاجية سميكة مدرجة 
أنبوبة شعرية أنبوبة شعرية 
مستودع به الزئبق مستودع به الزئبق 
اختناق (يمنع رجوع الزئبق بسرعة للمستودع ) 


من ۳۵ " س إلى ٢٣٤‏ "س من صفرٴ س إلى ۱۰۰ ٭ س 
الاستخحاء قياس درجة حرارة جسم الإنسان قياس درجة حرارة الماء والسوائل 


علل لها پلاي.- 
۱- لا يستخدم الترمومتر الطبي في قياس درجة السوائل. 
ان تدريجه من ەڈ23/ 97 تكون ال من 1١5‏ اتن او أ تم 


5 - تسمية الترمومتر 7 م ےنت ۱۰۰ FT‏ 
- تسمية الترمومتر السيليزي بهذا الاسم. نسبة للعالم سيليسيوس الذي صممه. 
٦۔‏ التدريج السيليزى ليس هو الوحید للترمومترات. لوجود انواع من التدريج مثل الفهرنهیتی, 
- يفضل استخدام الزئبق في صناعة الترمومترات. 
لأنه سائل فضي اللون يمكن يسهل رؤيته. جيد التوصيل للحرارة. 
نتظم التمدد. لا پلتصق بجدار الانبوية الشعرية. 
يعطى مدى واسع لقياس درجة حرارة السوائل. 
۸- الزئبق يعطى مدى واسع لقياس درجة الحرارة. لأنه يبقى سائلا بین درجتی حرارة - ۳۹۰ س و ۳٥۷‏ " س. 
کلاحطارے كا مء - 
الترمومتر الرقمي الأفضل لقياس درجة الحرارة عند الأطفال. 
في الترمومتر الطبي كل درجة مقسمة الى عشرة أجزاء وكل شرطة ب 1 درجة. 


10 
في الترمومتر المنوي كل شرطة ب درجة واحدة. 
درجة حرارة الانسان السليم صحيا هي ۰۳۷ س. 
درجة انصهار الجليد هي الصفر ودرجة غليان الماء هي ٠٠١‏ 
عند تسجیل درجة الحرارة يتم وضع الترمومتر بشکل :راسي ویکون اتجاه النظر عمودي علی الترمومتر. 
عند استخدام الترمومتر الطبي يجب تطهیره بالکحول الاثيلي ثم رجه لاعادة الزنبق إلى المستودع. 
درجة صفر سيليزية تقابل درجة ۳۲ درجة فهرنهایت و درجة ۱۰۰ سيليزية تقابل ۲۱۲ درجة فهرنهایت 
و درجة حرارة الانسان السلیم ۳۷ س تقابل ۹۸.٦‏ درجة فهرنهایت, 


1 ا۱ تمه O ۲ e‏ 
للتحويل من سيليزي إلى فهرنهيتي نستخدم ( الدرجھ السيليزية کرات . 


مراجعة لبلة الامتحان علوم الصف السادسر ‏ :۱ 


7 0. 55 ۰ 
س۱:- اکمل العبارات التالية:- 
۱- یستخدم الميزان المعتاد لقياس كتلة الأجسام بینما یستخدم المیزان الزنبرکی لقياس الوزن. 
۲- وحدة قياس الكتلة الجرام أو الكيلو جرام بينما وحدة قياس الوزن النيوتن. 
۳ الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان او حالة المادة. 
4 - الوزن = الكتلة × ۱۰ 
-٥‏ يتوقف وزن الجسم على كتلة الجسم . الكوكب الموجود عليه الجسم . بعد الجسم عن مركز الكوكب. 
-٦‏ وزن الجسم في منطاد مرتفع أقل من وزن الجسم على الأرض. 
۷- وزن الجسم على القمر 9 وزن الجسم على الارض. 


۸- من المواد الموصلة للحرارة النحاس و الالمنیوم و الحدید ۰ من المواد العازلة للحرارة الخشب و البلاستيك, 
۹۔ اسرع المعادن في توصیل الحرارة هو النحاس, 

٠‏ -السائل المستخدم في الترمومترات هو الزئبق. 

١-فكرة‏ عمل الترمومترات هي تغیر حجم السائل مع تغیر درجة الحرارة. 

۲-یجب رج و تطهیر الترمومتر قبل استخدامه. 

۳-ینتج غاز الأكسجين من عملية البناء الضوني بینما ينتج غاز ثانی أكسيد الکربون من عملية التنفس. 
؛ -يستهلك غاز ثانی آکسید الکربون في عملية البناء الضوني بینما يستهلك غاز الأكسجين في عملية التنفس. 
۰ غاز الأکسجین ضروري لعمليتي التنفس و الاحتراق, 

۲ -بحضر الأكسجين من فوق أكسيد الهیدروجین في وجود ثانی أكسيد المنجنیز. 

۷-بحضر ثاني آکسید الکربون من حمض الهیدروكلوريك في وجود کربونات الکالسیوم. 

۸-یحضر النیتروجین من الهواء الجوي. 

٩‏ يدخل ثاني أكسيد الکربون في صناعة المیاه الغازية و الثلج الجاف. 

٠‏ يدخل النیتروجین في صناعة الفولاذ و النشادر و الأسمدة النيتروجينية. 

١‏ نسبة الأکسجین %۲١‏ أي ۰/۱ حجم الهواء الجوي تقریبا. 

۲۔نسبة النیتروجین %۷۸ أي 5/4 حجم الهواء الجوي تقریبا, 

٣۔نسبة‏ ثاني أكسيد الکربون 90۰.۰۳. 

؛ -یتکون غاز الأوزون من ثلاث ذرات أكسجين. 

5 يتكون الجهاز العصبي للانسان من الجهاز العصبی المرکزی و الجهاز العصبی الطرفی, 

5" يتكون الجهاز العصبي المركزي من المخ و الحبل الشوکی. 

۷-یتکون المخ من النصفین الکرویین و المخیخ و النخاع المستطیل, 

۸- عدد الاعصاب في جسم الانسان ١٤‏ زوجا من الأعصاب. 

۹- عدد الأعصاب المخية ۱۲ زوج بینما عدد الأعصاب الشوكية ۳۱ زوج. 

۰-یتکون الجهاز الهيكلي للإنسان من الجهاز الهیکلی المحوری و الجهاز الهیکلی الطرفی. 

"١‏ يتكون الجهاز الهيكلي المحوري من الجمجمة و القفص الصدري و العمود الفقري. 

۲ عدد فقرات العمود الفقري ۲۳ فقرة, 

۳ عدد ضلوع القفص الصدري ۱۲ زوج. 


۲- اکتب ا 


۱- مقدار ما یحتویه الجسم من مادة, ( الكتلة ) 

۲- قوة جذب الأرض للجسم. ( الوزن ) 

۳- وحدة قياس الكتلة و تکافی كتلة مشبك من الورق المعدني. ( الجرام ) 

) وحدة قياس الكتلة و تکافی كتلة لتر من الماء النقي. ( الکیلو جرام‎ -٤ 

۰ وحد قياس الوزن و تکافی وزن جسم کتلته ۱۰۰ جرام. ( النیوتن ) 

5- صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى حرارة إلى الجسم الأقل حرارة. ( الحرارة) 
۷- مؤشر يساعدنا في التعبیر عن مدی سخونة أو برودة أي جسم. ( درجة الحرارة ) 
۸- مواد تسمح بسریان الحرارة من خلالها. ( جيدة التوصیل للحرارة ) 

۹۔ مواد لا تسمح بسریان الحرارة من خلالها. ( رديئة التوصیل للحرارة ) 

) -أداة تستخدم لقیاس درجة الحرارة. ( الترمومترات‎ ١ 

١-أداة‏ تستخدم لقباس درجة حرارة الانسان. ( الترمومتر الطبی ) 

۲ -آداة تستخدم لقیاس درجة حرارة السوائل. ( الترمومتر المئوي ) 
۳ السائل المستخدم في صناعة الترمومترات. ( الزئبق ) 

) غاز یطلق عليه القاتل الصامت. ( ثانی أكسيد الکربون‎ -٤ 

۰ غاز یطلق عليه الآزوت. ( النیتروجین ) 

5 مادة تزید من سرعة التفاعل. ( العامل المساعد ) 


۷ لهب یستخدم في قطع و صهر و لحام المعادن. ( اکسی استیلین ) 

۸- الجهاز المسوّول عن التنسیق بين جمیع آجهزة الجسم. ( الجهاز العصبی ) 
٩‏ مركز التحکم الرنيسي في الجسم. ( المخ ) 

۰-ما یربط العضلات بالعظام. ( الأوتار ) 

۱-موضع اتصال طرفي عظمتین. ( المفاصل ) 

۲-وحدة بناء الجهاز الصبي. ( الخلية العصبية ) 

۳- استجابة تلقانية من الجسم نحو الموّثرات الخارجية. ( الفعل المنعکس) 


س":- اد كر موضع كلا من:- 
المخ داخل علبة الجمجمة 
النصفان الكرويان داخل المخ 
اسفل النصفين الكرويين من الجهة الخلفية 
النخاع المستطيل اسفل المخيخ 
الحبل الشوكي داخل سلسلة العمود الفقري 
الغضاريف بين فقرات العمود الفقري 


الميزان المعتاد قياس كتلة الخضراوات و الفاكهة 
الميزان الحساس قياس كتلة المشغولات الذهبية 
الميزان الزنبركي قياس وزن الأجسام 
الزئبق صناعة الترمومترات 
جيدة التوصيل للحرارة آواني الطهي و القدور - غلايات الشات و اللبن - غلايات المصانع 
رديئة التوصيل للحرارة مقابض أواني الطهي و القدور - مقبض المكواة - الملابس الصوفية الثقيلة 
الترمومتر المئوي قياس درجة حرارة السوائل 
الترمومتر الطبي قياس حرارة الإنسان 
غاز الأكسجين تنفس الكائنات الحية - عمليات الاحتراق 
غاز ثاني أكسيد الكربون صناعة المياه الغازية - صناعه الثلج الجاف - اطفاء الحرائق 
غاز النيتروجين ملئ إطارات السيارات - صناعة الفولاذ - صناعة الاسمدة النيتروجينية 
فوق أكسيد المنجنيز يساعد في تفكك فوق أكسيد الهيدروجين الى ماء و أكسجين 
الجمجمة حماية المخ 
القفص الصدري حماية القلب و الرئتين - يساعد في عملية التنفس 
العمود الفقري حماية الحبل الشوكي - يسمح بانحناء الجسم 
الحبل الشوكي | مسئول عن الفعل المنعكس_نقل الرسائل العصبية من جميع أجزاء الجسم إلى المخ و العكس 
النصفان الكرويان يحتويان على مراكز الاحساس و التفكير و التذكر - مسئولان عن الحركات الإرادية 
المخيخ حفظ توازن الجسم 


النخاع المستطيل مسئول عن الحركات اللاإرادية 
الأعصاب نقل السيال العصبي 
المفاصل تسهل حركة الجسم 
الغضاريف تقليل الاحتكاك بين فقرات العمود الفقري 
الأوتار تربط العضلات بأطراف العظام 


۱- جسم كتلته على سطح الأرض ٠٦‏ كجم احسب: 

أ- كتلة الجسم على القمر = ٠٦‏ كجم ( لأن الكتلة مقدار ثابت ) 

ب- وزن الج الأرض = الكتلة ( كجم ) × ٦٦٠٦ - ٠١‏ نيوتن 

ج وزن الح القمر = وزن الجسم على الأرض + =٦‏ ۰۰۰ + 5 = ۱۰۰ نيوتن 
۲- جسم وزنه ٥‏ نيوتن على سطح القمر احسب: 

أ- وزن الج الأرض = ۰ × ۱ = ۳۰۰ نيوتن 


ب- كتلة الجسم على الارض = ۳۰۰ + ۱۰ - ۳۰ کجم 


الوزن على الاروض 


1 


۱- وزن الجسم على الأرض أكبر من وزنه على القمر. 
لأن جاذبية الأرض أكبر من جاذبية القمر. 
۲- قوة جاذبية القمر أقل من قوة جاذبية الأرض. 
لأن كتلة القمر أقل من كتلة الأرض. 
۳- وزن الجسم في منطاد مرتفع أقل من وزن الجسم على سطح الأرض. 
لأنه كلما ارتفعنا لأعلى تقل قوة جذب الأرض 
-٤‏ تصنع أواني الطهي من الألمنيوم بينما تصنع مقابض أواني الطهي من البلاستيك. 
لأن الألمنيوم مادة_جيدة التوصيل للحرارة بينما البلاستيك مادة رديئة التوصيل للحرارة. 
° - يوجد اختناق في الترمومتر الطبي. 


9 دام الزنیق كمادة ترمومتريه. 
لأنه سائل فضي اللون يمكن ب 
نتظم التمدد. لا يلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية. 
يعطى مدى واسع لقياس درجة حرارة السوائل. 
۷۔ يستخدم الترمومتر الرقمي لقياس درجة حرارة الأطفال. 
لأن الترمومتر الطبی قد ينكسر بالضغط عليه و الزئبق مادة سامة. 
- يجمع الأكسجين و النيتروجين بإزاحة الماء لأسفل. 
لأن كلاهما شحيح الذوبان في الماء. 
۹۔ لا يجمع ثاني أكسيد الكربون بإزاحة الماء, 
لأنه يذوب فی الماء. 
۰- تملأ اطارات السيارات بالنيتروجين. 
لأن حجمه ثابت نسبياً مع تغير درجة الحرارة. 
۱ يستخدم ثاني أكسيد الكربون في إطفاء الحرائق. 
لأنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. 
۲- ضرورة تناول الغذاء الصحي الغني بعنصري الكالسيوم و الفسفور. 
لتقوية العظام و المحافظة عليها. 


- حدد نوء المفا التالية:- 

المفاصل الثابتة: هي مفاصل عديمة الحركة. 

المفاصل محدودة الحركة: هي مفاصل تتحرك في اتجاه واحد. 

نف رس ۳ هي مفاصل تتحرك في جميع الاتجاهات. 

مفاصل ثابتة (عديمة الحركة) فخذ مفاصل واسعة الحركة 
مفاصل محدودة الحرکة 1 مفاصل واسعة الحركة 
مفاصل محدودة الحرکة : مفاصل واسعة الحرکة 


۰ عضلات إرادية : هي التي يمكن التحكم بها. مثل عضلات الأطراف والجذع والوجه وجدار البطن. 
ه عضلات لاإرادية : هي التي تعمل تلقانیا ولا تستطیع التحکم بها. مثل عضلات القناة الهضمية والاوعية 
الدموية والمثانة البولية. 


س؟ٴ:- مادا يحدث إذا:- 
-١‏ كانت جميع المواد جيدة التوصيل للحرارة. لا نستطیع صنع مقابض عازلة لأواني الطهي. 
۲- وضع الترمومتر الطبي في ماء مغلي. 
ينفجر الترمومتر › لأن الماء يغلي عند ۱۰۰ م و نهاية الترمومتر الطبي عند ۲ ؛ م. 
۳- عدم وجود اختناق في الترمومتر الطبي. لا نستطيع الحصول على درجة حرارة دقيقة. 
4 - كانت جمع المفاصل ثابتة. تصعب الحركة 
-٥‏ تناول الإنسان كمية كبيرة من المياه الغازية. 
يصاب بهشاشة العظام و يزيد ثاني أكسيد الكربون في الدم و يسبب الاختناق. 
-٦‏ زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو. 
تختنق الكائنات الحية - ترتفع درجة حرارة الأرض ( الاحتباس الحراري ). 
۷- اتحد الأكسجين مع النيتروجين في وجود البرق. تتكون أكاسيد النيتروجين. 
۸- الإفراط في تناول المنبهات. یضر الجهاز العصبي. 
۹۔ الإفراط في الجلوس أمام الكمبيوتر. يضر الجهاز العصبي. 
۰- القفز من أماكن مرتفعة. يضر الجهاز الهيكلي. 


۲- تحضير ثاني أكسيد الكربون: 


حمض هيدر وكلوريك 


المادة الرمادية 
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غ النماه بسهولة علوم + ب أ/ حامد البيومي 


امتحان الصف السادس الابتدائي المادة :علوم 
اد الفصل الدراسي الأول لد 3-0 
مديرية التربية والتعلیم لعام ۲۰۱ / ۲۰۱۷ الزمن : ساعة وتصف 
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۹۳۷ القرسیل کاضی) و6 ران سنا با‎ ٠ ا الواد رجیوت.‎ ۰٤ 
عند تحضیر غاز اد جم چٹ يتحد فلز النحاس السخن مع 0+0۳0 .. الموجود بالشواءع.‎ 2 
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جو EARS‏ ۶ که و۱ O‏ ۱۳۲۳۴۰ ف . الگے کے عمظدم).... 
و 
(ب) أجسب :۔ 20 وزٹسہھ خسان مسح الأرض ٠‏ 7 :+. ین 
سے ہب نات ری PE‏ © وزذه على سطح القمر ۱ 
م ےر م ےمبے عر مکی رک و سن . oT E OPE‏ سر ہہ 
وو و و و یک e e‏ 70 07 0 ج7 1 ام ا و e SS‏ ۳ 


8۹:۰۱١‏ ۹۰۰۷ء صصح ٠ , N...‏ حل ولاو وب و 
سم تس یس ا تچ ین 3 


(ج) فسر ما پلی :- 
”فتہ تصاعد رانحة نفاذة نتيجة إضافة الماء إلى ناتج اشتعال الماغنسيوم في النيتروجين. 

بز دی تعاب اش الد چ یما کے ری کے کی و 02416 
ری توجهآلقضازی نک رات اتعمود لفق ےسا اد 


سو ۱ که محر رمک ےئ وید علا كل.. بل 


وود ملحوظة هامة : : الاسئلة فی ثلاث ورقات وا لاجابة بنفس الورقة ف د ۱ 
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Schoola‏ 1 التمام بسھولے علوم ٦‏ ب أ/ حامد البيومى 
,0+ ب8 ٭ 


الاسكطوله 


السؤال الثالت : 


© تخيرالاجاية الصحيحة :- 
© يدع فانالنيتروجين فی صناعة الى دعے یرہ (الثلج | لجاف - (لاسدة)- المياه الغازية ) 
>0©)/الشخصضي منطاد عال لايكون وزنه بقدرما يزن على الارض بسبب .ک2 ل.... لمعن ..... تار قوةالجاذبیة الأرضية . 
((نقص)- ثبسات - زيادة) 
)٣(‏ تعتبر عضلات!. تم دعا . من العضلات الإرادية. ( القلب -المثانة البولیة -(الجدع)) 
E»‏ غصائس ناز ا سنہ e‏ مي ےھ 
((إثقل من الشواع) أخف من الهواء - قليل الذوبان في الماء ) 
(© قارن بين كل من :- 


( الأعصاب ال مخيسة -۔الاعصساب الشوكيسة )بل حت 


۱- مکار < ۱ ہے دش سا 
ن جروجهسا ae‏ 


(ج) مساذا تتوقع أن یحسدث فی ن الحسالات الأتيسة .. ولساذا؟ 
که كتلة سلك التنظيف بعد الاحتراق 
داوم اوه می کے برخم عم ۷ مکی ما دا لوت س 7ک کب ہج زبرمرکملیی .. 
.1 سوت با او اعاس سے لون الغا و توت اس سے 
سس الو ہے E‏ ریک در مم سا مو 


مس : الأسئلة فی ثلات ورقات والاجابة بنفس الورقة ف د ۱ 
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الاسگل له 
النسؤال الرابح :- 


© أكتب المصطلح ا ا مناسب 
كسك 0-0-0 لے ۱ 
() جزژی غازیتکون من ذرتى أكسجين وذرة كربون. 


وی ۸ : اللجام بسھوللےٰے علوم ٦ب‏ / حامد البيومى 
کڪ ڪڪ ي 


اننهت الأسئلة مع ائنمنیات بالنجلہ 


1 


ملحوظة هامة : الأسئلة في ثلاث ورقات والاجابة بنفس الورقة ف د ١‏ 
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وی 8 ê‏ النماد سھولےٰے علوم ٦ب‏ / حامد البيومي 


سكو له 


® صم جولم و مه کل ے16 ہمہ ےج -ب-..©. ء وی5ا مھ نگ وھد ککیے رود یھ ے-ے 0 lm‏ مهدا ےہ ۔ث ٠‏ ہے۔ يج اميه 
.جا سيا سے میہھ۔ 0 وچاد 0“ ھی .دنت دب 
ےوہ مب سر ...> ...بده ني ma.‏ جر ب جح .و اج me‏ ا - کور ہد ةا ET‏ 


عهاف. REE‏ ع کاس وره - 
۴ گ م eas‏ .ی جواج... حح ہہب ۸۰.0 
سے .. ركلا سه کو...۔ 07001000-77-17" 
عماس وھ یھی ہے سب .2۰ لوحي ههيب ی عوك ودوك سی سیت 
2 اہ ےا و ی سس وم می ےھ وي سے 


ويد جد متسس میں بیع یھ + وده یہ بيده + زد ود + وت ےک ےی کک 
ک 
سر . .دہ یھ ےک ہہہ۔۔ورتعھمسے. e.‏ ج تا رھ بت یہ بعد يود په بد جه 


یڑا کرت ا < ۔۔ رڈ کی. ۰ھ وه یص ہد دهم .> للعسسّنن. SS:‏ دہ کے ٠‏ < ہے ى٘<۔ ےہ 
ب 1 7 


د ير يوسي برو چسچھ سے E‏ 


,. د ۰ 
—.. جیہ. نمعل. ۰ جح حر يح ہ جيه ده 
< 


© ا الو سے ہک سک من سے كي لیو( . 


ىا كسا لكر دویہ د ےہ کاک .يي يسمي هه - 
EAN ES‏ رہ مھ د فى مہ e‏ 1 کے- -- ہر > اردده. ۔ ‏ و اه يدم 6 e e ٠<‏ ريد يدن برد ےہ 


سس . 8 ۰ یه بد ےه امد ريد ۔ ہے 


WIRY‏ جيجه بيه وا ےد اده 


یی ہے جم وی اں حم لعشم میم aaa nn‏ 


۳ 


جد ۲ ضعب پکمضان بالجاع ۲ رامدلاو © 
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Schoola‏ 7 النجام سھولےٰے علوم ٦ب‏ / حامد البيومي 


الا سکول 


© بجی eS‏ خلحہ میم موب ہے لھیتھ۔۔مسی ہے کک جو مت مد ی 
© حچے :کا و لاگ .ریسا ناحه. e‏ اج یہ یک لتحت ةكس سس ہی و رہ یں ريج یں ہی . . ددر 


مس وا و ہے بان سو سمش محمد سد کو وط ےی ےچ 


جھی . ۹2 کی E‏ عم ہے یہ RR...‏ بو ہد سی روہ“ وا - 
سم حس شش پسدای اہی مس یھ ٠ N‏ <<< وہ ک کہ جے۔ مار 6ج ۲ 
فیچد۔تھ.. کے تھ نو وج ہمت متام سے کر تی ہد ١‏ ۳ , 
() عئ ١‏ عاج دکد یی" عنی. TENEY‏ كم ی ٦ص‏ تی 
۳ 5 7 م DES‏ 

9 جا ۸( عشصم. رص . رھ aE ELST GS mn a‏ 
) ام ٠‏ ۰ 4 ° * سوںںں یں ` a‏ اڈ .ھ۸ چ۸ ےہ کہ ۔ھ. يبه 

ہہ تا کر ار سا 

© . لے 02 ET‏ مح - مکو رہ عم رک وگب ۰۰یہ بي ود وک گا دی ۰ .یہ یہہ ينا ک۔ مه 
.ہممتہ مصصیہ لص ہر .ہہ = س کک سین کک ...ب EONS: EE‏ ھب ری 
۵م < اب : 


! یت ی.. لطاع ..- بد .© الماک ہہ۔۔- 5 یج مر مرگ ےھ .| DAN. IE‏ <= 


ہے + يود + یه + نگ“ چ + ی بي" بيج ۰ جت ۰ مو بيت ۰ يج يو + یع 
لک چا "کہ هه ہےہ مت اد تک سا 


۱ ۱ 
uO 1‏ لمعل پاےعکس بكه..... + سوتا وید + بعد ٭ در پا یه المح ب ييه ی ب ۔ ج ب ٭ اير ود ۰ و ی ٠‏ اپوت ٠‏ ہے۔- جد تایا إل الس دا 
وس مھ > وھ - ا چک + ` e N r‏ ی ی ل یھ وا ی ۰ کک بک پت ۰ ست یت ہے ۰ دک ۰ په چک ۰ ٠‏ کس 
کے اب کو کے ا .ھا لو ےرتا پا أ روح ل ئک کت د S.-Y‏ دومن m-mec‏ لوحن کت ہد 


لا 


اد ]ےب ۳7۳7۳7 
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Schoola‏ 7 النماد سھولے علوم ٦ب‏ / حامد البيومي 


الا ستول 


ظ سے لشنوح عد ؟/ ایرد ہے کد 
7 گر اجه ١[حصمے‏ گی "مس ا و ل مسجو ا ہو 


اہ 


كوت اص ےل ا بسي ديد . مچ مک - <n n‏ وم کت 


ہے 7 حي مہہ نجل چگ طخ بخ دہ هت جر ل ہل حسم 
مسبت سای کو سي عم ماد مهوت ساےہ 
7 كرجر ٭ مھ ہہ مھ یھ يسيم ود .رسای لچصه ۷ اسك اج لا يدر يج يده 
7 .۰ ج جد يد يد . جد . ۳ .ها 909 ٭ لود e n n‏ يد ۲۳3 .ےد - 
کی إعليات اد مد سا سور یں ی جح 
ENR ET‏ ين n‏ تد حك حوور سین ۳7 کت جات 


> 


تا مہ اہی ١الداخلیہ‏ ہ۔ہہ-- چلوی 


5 08و ہمہ مین نی وو وم امم موہ لوقعو مویہ 


سے الحلیہ- یہ سر و لها ده و اله یه ۵ مات هدب 


ar VEE AE‏ كوب هید (کسکن مغل 71وس“ سئ ےق .مش ۰ ۔ راد دک جہ ےد دید 
کچ انس چھ مھ ۲۳ رة کید کڈ يحوت سے خآ يو تہ 5-42 و 


۱ کلیج ع شب تھا تجا دی كت جس سو نه 
ا العود می ننکویہ۔قعحہ...۔ لوہ قورج OT‏ 
لصدعن ‏ تن و جهن هگ وس ی ۰ ميحد .حجر جم مرم 

ےہ سے ل ہے یں سو 20 


. 7 يت" مجح ا" ١‏ جه سر سا O‏ سر سر ° ہے ~~ 
1 


.ومع عامسل کلیای. سم سا 
لدان اصل ص.. RNR.‏ موک دک کک ی وک وا ۹ 7 وھ ود بٹھ . CTE‏ مج کہ مد و کک کے 
ر(ي سم غلع حاص مغاصف۔ To‏ ور 0 

> ممم اودع وععدوح.. عضالداتض.. لاگ کہ ...سک 
کے الب سے سی سے ی و ع لحب الوم 0 وبماب 
مدر كن عات لیس مسب اليدب یں کے جیوه 


0 مط اي يسن موا كوي دي حرط کچ و ااسےمہاںی..‎ Ca) 


٠ > ۳‏ م6 .+ لش کے ریت ہت میت ۰ با + پیت ۰ ہد ۔ جک مد > بک ۰ بو یت + جک ےتا ۰ پیا يدن" ۰ يح + کین ج بنا © ج چک . ۳ یت . 7 ۰ ۰ 


جد اب مات بالجاع ۲/ممر لے کد 


| | 70 ۰ ۱۷۷۷۷۷۷ ا 3 (0 )6 ۵۵۵ نين /elschoola‏ ا۷۵۷۷ /elschoola‏ £ 


سج 


ارام جعة ایا روش ي العلوم 


رہف السارس ادربترافي ۱ / 


السوال ارژول ۰ أ عن ای سئلة التالة :- 


۱- جسم وزنه ۲۰ نیوتن علي سطح الأرض أحسب كتلته ۔ 

؟- اذا كان وزن جسم علي سطح القمر ۲۰۰ نيوتن أحسب وزنه علي سطح الأرض ۔ 

٢‏ اذا كانت كتل جسم علي سطح القمر ۱۰ کجم احسب کتلته علي سطح الأرض ۔ 

. جسم وزنه ۱۲۰ نيوتن علي سطح الأرض اوجد كتلته علي سطح الأرض و وزنه علي سطح القمر‎ -٤ 
. اذا كان وزن الجسم علي سطح القمر ۲۰ نيوتن احسب وزنه علي سطح القمر‎ -۵ 

. كجم علي الأرض فاحسب كتلته علي القمر و وزنه علي الأرض‎ ٠١ - اذا كانت كتل جسم‎ -٦ 
. اذا كان وزنك علي سطح الأرض هو ۲۰۰ نيوتن احسب وزنك علي سطح القمر‎ ۷ 

۸- اذا كان وزن جسم يساوي ٠١‏ نيوتن احسب كتلته ۔ 

۹- احسب وزن جسم كتلته ۲۰۰ جرام علي سطح الأرض . 

۰- اذا ڪان وزن الجسم علي كوكب الأرض ۲۰۰ نيوتن احسب كتلته ۔ 


CAT e السوال المافی:‎ 


١.وزن‏ شخص على سطح الأرض يكون سس وزنه هند ما يكون فی منطاد یحلق عالیا ۔ 

؟.يجمع غازثانى أكسيد الكربون بإ زاحن ......................- لأنه یم ده 

".من المطاصل محد ودة الحركن وتوجد فی الطرف العلوی ممٌصل ۴ 8 . 

٤ہ‏ للغلاف الجوی أهميات عدة متها أنه یمتص ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ القادمب من المْضاء الخا رجی ۔ 

۵۔جزیء غاز النيتروجين يدتكون من ..................-------- » ويرمز له بالرمز 320 

٦۔تتتقل‏ الحرارة من الجسم کر -------- فى د رجي الحرارة إلى الجسم ہے فی د رجي الحرارة ۔ 
۷.أفضل الترمومترات لقياس د رجن حرارة الأطفال هو دک رہ 

6.الجهازالعصيى الطرفى يتكون من الأعصاب ..................... و سا ُس5ا 

.۰ هو مقد ارقوة جذب ال أرض للجسم ووحدة قياسه هی ... 90 .021 

٠۔‏ يستخدم غاز ءءء في التيريد بینما یستخدم غاز ءءء في لجام المعادن ۔ 
۱ يجمع غازالنيتروجين بإزاحمُ مم شش شش 

۷۲ من المواد رديتي التوصيل للمخرارة مس و مم و وو سو وو 

بك ید النياتات غاز ...0000 أثتاء عملي البناء الضوتى . 

۶6 الوزن يؤثرداتما فى اتجاه م اا مود E‏ 

۵. الحبل الشوكى يتكون من مادة داخلین لونها ۔۔۔.......۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تظهر على شكل .يدك 


يمكنكم الخضول على المذکرات والاختبارات من خلال مسح رمز عه 8ة 0 0 
1/1.50 اع/ 269 


ec 


الرام معة الہائی ةف ي الوم 


يتم تحضير غازثانى أكسيد الكربون بتماعل حمض ..................... مع RE‏ لاد مده E‏ 

من المواد جيدة التوصيل للخرارة ................. و مم و الع يه 

مركز التحكم الرنيسى في جسم الانسان هو ............. ويوجد داخل علبي عظميي تسمى اعم حك سك 
النيتروجين عنصر أساسى فى تركيب 2 

يتكون غاز الأوزون من ثلاث ذرات من رر ا 

وزن أى جسم على سطح القمر - ممم ممعم ۰...... وزنه على سطح الأرض ۔ 

من استخد امات المواد ردینن التوصیل للحرارة ۔۔.............۔.۔۔ و و 

عدد الأعصاب المخین ................. » وعدد ال#عصاب الشوکی همه دنه دنام لعف 

تقاس درجت الحرارة باستخدام RÊ‏ سس ری EEE‏ 


تتکون أكاسيد النتروجين فی الهواء الجوى أثناء حدوث ہر سر ای ۱ 


يد خل غاز موی في تركيب البارود ونترات الأمونيوم ۔ 

يتركب الجهاز العصبی من جهازين رئیسیین هما NRE ٠...۰‏ 

من خصائص غازثانى أكسيد الکریون أذ .................. 220686 

درجي الحرارة عبارة عن ......-.... فى التعبير عن مدى سخوئت أو برودة الأجسام ۔ 

المصد ر الرئيسى لغاز الأكسجين في الهواء الجوى هو yy ER‏ 

الفكرة الأساسيت لعمل الترمومتر هی تغیر .....................- السائل الموجود به مع تغير ۳ ۳ ۰( 
ینبعث غازثانی أكسيد الکریون نتيج احتراق المواد سس مد هل می ال کل لک من 


ےو اقات الحا 


يتم تحضیر الأكسجين من ....................۔۔..۔۔ لی وجوه سم وی 

من استخدامات المواد جيدة التوصيل ٹاحرارق ۔............۔۔ و 20 

كتثرة تناول الشاى والقهوة يسا ................-......-.. ؛ م دو و عم وم مه وی ود 

تثبت بكتيريا العقد الجڈ ريت مس الهواء الجوی في جذ ور النباتات البقولین . 

الجسم الذى وزنه على سطح الأرض " نيوا تن يكون وزنه على سطح القمر يساوى موی فوم 

كتا الجسم تظل ثابتت ولا تتغیر فی أى مکان فی مرو مت ده 

عند قياس كتل جسم على سطح الأرض ثم قياس كتل نفس الجسم على سطح القمر نجد أنها جس شر 
ا و 9 OT‏ 97 01275026500 3۵ 
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0 


2 


۲۔ 


الرام معة الہائی ع في العلوم 
اف السارس الا تر اي 


يجب اختیارالمیزان الذى يناسب سس ار اليب 
یستخدم الميزان .... مه میم ....... فى قياس کتلہ المواد الدقيقتث مثل الذهب ۔ 

يوجد توعان من الترمومتران ....... اسم ة E‏ ا كيهو دعسم 

يحول غازثانى أكسيد اٹکربون ب .............. و ................الی ساثل وبتخميف الضغط يتحول إلى............ 
بلكون الف قق اھ ال سس e‏ سمس امم م امقس دع | اتی و سمل بک کو 

يتكون الجهاز اٹھیکلی ٹلانسان منص و مومه ممم مم تمہ 

من استخد امات غاز الڈکسچین ۔......................۔۔ 

أساس تكوين البروتين بالجسم عنصر ....... یایاده والمعروف پاسو ........ رو ویک 

الكتلي مقدار ثابت لا يتغير بنغیر .....۔............ 


الحرارة صورة من صور م 

يستخدم الميزان ۰۰۰۰۰۰۰ فی قياس تنل الخضروات والماكهيٌ والمواد البقوليي 

الكيلو جرام = ................. نيوتن ۔ 

تقاس الکتلم بأنواع مختلصْن من الموازين مثل ال سے و[ 2002-0 

يستخدم الميزان ذو الکمتین فى تعیین .. ......---.-- پینما یستخدم الميزان الزنبركى فی تعیین................ 
كالما زادت كتل اٹکوحکب الموجود عليه الجسم زاد . و اشم 

الزئبق یبقی سائلا بين د رجتى حرارة ۔..........۔۔ و۔..............۔۔ مما يعطى ................۔۔ لقياس د رجن الحرارة 
يتحد الأكسجين مع الهيد روجین ويكون ................. اللازم لحياة الكائنات الحیم ۔ 

للمحافظث على الجهاز العصبى يجب الابتعاد عن تناول الحبوب ..... کر قر دعوم ءاه یمه وم همود 

كتل الجسم على سطح القمر .............. كتل الجسم على سطح الأرض . 

الزئبق مادة منتظمم ....... سس مها بعطی 12 رخ الحرارة7 

يشغل الأكسجين ................ حجم الهواء الجوى ۔ 

عدد الأعصاب المخيت 2-2-2 ملد اللأعصاب الشوكيت . 

النيوتن يساوى تقریباً وزن جسم كتلته سے چراھ ۔ 

الزئيق معدن سائل ..............صصء اللون د 

يمتد الحبل الشوكى فى قناة داخل ....... ممم فى الهش الظهريي للإنساق : 

من اللأخطاء الشانعت الخلط بین ............... و مهم فى حياتنا اليوميي . 

عند تسجيل د رجن الحرارة یتم وضع الترمومتر بشكل مہ٭ہ٭٭٭ںى٭ءء ویکون اتجاه النظر مس على 


الرمومتر ۔ 


4 
۷٤ 


۔۵٥‎ 


تید الأجسام العالْقَت فی تکاثف بخار الماء حولها ونزوله على هين قطرات .................... و د 
تستخدم الأغطيتٌ الثقَيلم والملابس الصوقین شتاء حنی.............................. 
يطهر الترمومتر الطبى پاسنخد ام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ و 
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۔۸٦‎ 


۷۔ 


الرام معة الۂہائی روش ي العلوم 


راف السارس الا تر اي 


یحنوی النصفان الکرویان على مراكز .................. و ممو همه م موم رہ 

یتکون الغلاف الجوى للأرض خلیط من غازات تحیط بالكرة الأرضیح مجذ ویت إليها بفعل ہے رہ 
تصنع أوانى الطهی والغلايات من ................ بيتما تصنع مقابض أوانى الطهى والقد ورمن +1 EN‏ 
الجرام یکافی تقریبا کنلن 00,0 

یوصل مسسصسےےء الحرارة أسرع من الألومتيوم ۔ 

يوجد اختناق فی الترمومتر ہہ 

یستھلک الأكسجين فی عملیتی ..... اه ی 

يستخدم النيتروجين فی صناعن مسب الى لا ھدآ 

يحاط محور الخليي العصبيي بطبقہ 2110000 

يتكون الهيكل المحورى في الانسان من ..............۔۔۔۔۔۔۔ و مم م سب 

تقاس الکنلن باستخل ام ......................-....- بینما یقاس الوزن باستخدام ل ل له 

تبلغ نسب غازثانى أكسيد الكربون بالغلاف الجوى ................ » ويرمز له بالرمز 0407 

من الحرکات اٹلاإرادیۃ التی یتحکم فیها النصمان الکرویان 3 پر oN r Ml‏ 
لحمايت الأدوات والمنشات الحدیدیۃ من شا اب ور ۰۰۰۰-۰۰ یچب عزلها عن الهواء بالدهانات ۔ 
درجہ الحرارة عبارة عن مؤشر فى التعبير عن مدى 200000 ا 

الکیلوجرام = ............ جرام وهو یکافی . ۰۰-۰ من الماء المقطر . 

الاأتبوبن الشعرین بالترمومتر تكون مغلقَت من أحد طرفيها ويتصل الطرف الآخرب ف" ا یہ 
یتمیز التصطان الكرويان بکثرة .................... و ہر رہ 

من خلال د رجہ الحرارة نتعرف على درجي حرارة اجسامنا للتعرف على همم مهو رر 

غاز الأكسجين هو المکون الرئیسی لطیقن ................... التی تحمی الأرض من أخطار میدب دم 
تتوقف الکتلن على ہر ری سس 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰ چها ز یستخد م فى فياس د رجات الحرارة ۔ 

یصنع مقبض المكواة من ................ لأنه گے ۱۳۳ 

من خلال د رجن الحرارة نتعرف على د رجن حرارة الجو التى تؤثر على مسيم مم مل کا مت اوت 

عندما تتحد المواد بالأكسجين تزيد ل ا 

الوزن هو سس جذب الأرض للجسم ۔ 

النصفان الكرويان عبارة عن جسم کروی کبیر يتكون من جزاين يفصلهما ................ويريطهما همم رہ 
الجھاز المحرک لجسمنا هو الجهاز ہے رہ 

يستخدم الانسان هکم زره عضلن أثناء المشى . 

کلم الجسم مقدارثابت لا يتغير بتقیر ..............۔۔۔ أو 00 

فى الترمومتر المتوى أقل د رج هی ................ وأعلى د رجي هی وو کس دم 
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الرام معة الۂہائی روش ي العلوم 


مادة....۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔علی جد ران المخبا رهی مه هه موه هه مدمه 
تضنع أواتق الطهى والقلایات من م اوس اش أو سا21 لاتھا 0 ..,- 
۹۔ المخ عبارة عن کتلن عصبيمت كبيرة تحتوى على الملايين من امس الم انگ 
۰ اتحاد غاز الأكسجين مع المادة سريعا مع انطلاق ضوء وحرارة يسمى 7 .,._ء۰ءك>,ء._ 
۱ ينتهى محور الخلیيخ بتفرعات نهانيي ؛ تتصل ب ال می و تون .0 مع خلایا عصبیح 
آخری ۔ 
۲ تترک .... ۰......... بين كل قضیبین من قضبان السکک الحد يديت ۔ 
۳ القاتل الصامت هو E‏ 
٤۔‏ السائل المناسب للاستخدام فى الترمومترات هو ج ددد موجه هه دده دوه 
٥‏ ۔ الجهازالمناسب لقياس کتلت أسورة من الذهب هو 0 و 
٦‏ ۔ اتحاد غاز الأكسجين مع المادة ببطء يسمى رہ یں اع 
۷۔ يستخدم النيتروجين فی علاج الل RE‏ جاور رو 
۸ یجمع غازالأكسجين با زاح الماء ل ب ام 
۹ ۔ يتصل عظام الطرفين العلويين بعظام ................. بينما يتصل عظام الطرفين السعلیین بعظام شر 
۰ . من وحد ات قباس تلم متس 6 میس یی ) eee‏ 
۱. محورالخليۃ عبارة عن محور .................... مغلف بطیقي .......... سس 
۲۔ ماء الجير الرائق عبارة عن ۔.....................۔۔ وما يسبب التعكير تكون امس 
۳۲ تد ریج الترمومتر المنئوی يبدأ من ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ إلى 1 م۳3 
.٤‏ التحاس يوصل الحرارة أسرع من ................... و saat‏ 
۵٥‏ ۔ يعمل العمود المُقارى على حمایح ..................... بینما تعمل الجمجمي على حمایہ o‏ 
٦۔‏ ید خل النیتروجین فى ترکیب نترات الأمونيوم الذى ید خل فی ترکیب ..............۔۔۔۔ و جوم و موم جوم و ںہ 
۷. نستخدم وحدة ۰۰۰-۰۰۰ فى قياس كتل الحدید والاسمنت . 
۸۔ فی الترمومترات قسمت كل د رج إلى مامت 9 ,0401 
۹۔ غازالأكسجين لا يشتعل ولکنه ..... یی 
٠۔‏ تمتد من جسم الخلین تضرعات تُسمى التطرعات سے والتی تتصل بخلایا عصبیح مجاورة لها مڪونت 
۱ المعادن المختلفي مس فى د رجن توصيلها للحرارة ۔ 
۲۔ يسمح ءءء اللجسم بالانحناء فى الاتجاهات المختلضت ۔ 


مووووووووووووووووووه 
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۔٣‎ 


۔٤‎ 


الرام معة الۂہائی ع في العلوم 
ررصف السارس الربترائي 


غاز ثائی أكسيد الکربون ................... فی الماء ؛ لذا لا یجمع ۔..............۔ ا 

جميع المواد مهما كانت لابد أن يكون لها میسن له 

تستخدم كميات ءءء من النیتروجین ٹملء بعض أنواع المصابيح . 

تد ريج الترمومتر الطبى يبدأ من RRS‏ لين لوا تیه 

يوجد ................. فى الترمومتر الطبى بین المستودع ويد ایم ا لبون ۔۔.................۔۔ 

يتحل فوق أكسيد الهيد روجين فى وجود موی تسه إلى دیسا ومع تمه 
يتميز النيتروجين بالتبات النسبى لحجمه عند تغير ........ ا 

يتكون جزىء ثانى سید الکربون من ...... می سے 6 یی وص ات 

يتركب القطص الصد ری من ............... من الضلوع تتصل العشرة أزواج الأولى متها من الأمام بعظمن . 4 
كلما زادت كتل الجسم قانه یحتا ج إلى قوة ............... ٹتحریکهہ أو۔...........۔.. 

تتركب الخليي العصبیم من .................. و . 22*29 

لمواد رديدني التوصيل للحرارة هی المواد التی .... e E‏ کل ان سا ایوہ 
يستخدم غاز.. ۔. ‌ ‌ ۷ ۷ سس في صناعن المياه الغا زین . 

یتک ےہ ........ فى الأفعال المنعکس ۔ 

عند حد وت التوازن فى المیزان ذى الكفتين تكون كتل الجسم مساويت سد 
عظمتا الساعد بالطرف العلوى تقابلهما عظمتا ........................ بالطرف السطلى ۔ 


درجن حرارة جسم الانسان السلیع = ................. 

النقص فی نسبت الأكسجين فى الغلاف الجوى يعوض دائمًا وباستمرارعن طريق ............ نی 
المواد جيدة التوصيل للحرارة ھی المواد التى ا تھا ھت ...ا او مسا ا 
غازثانى أكسيد الکربون ................... ماء الجير 8 


فى عمليیۂ البناء الضونی يمتص النبات غاز ................. » وينتج غاز.................... بینما فى عملي التنمس 
جمیع المعادن مس فد دادن التوصيل رین ۲ 


تد ريج الترمومتر الطبی يبدأ من د رجي حرارة ................. وینتهی عند درجي حرارة ممممه مه موه عم وه 
العمود الفمارى یتکون من اتا سس e‏ بی تھا سد مء قمنع احتکاک الطقرات . 
اٹجھاز العصبى الطرفى يتكون من الأعصابا .................. امس 


يمكنكم الخضول على المذکرات والاختبارات من خلال مسح رمز ا عه 8ة 01275026500 ® 


أو من خلال صفحة " المتميز - أ/ محمود سعيد". 
مراعاة حقوق صاحب المحتوی عند النشر IEI.Motamyez.School‏ 63 


و انا 1 لعا یمکنکم الحصول على کان والاختبارات من خلال مسح رمز الع0ه6 08 


الستوال الماك ۰ ضم ع/زرة 


الرام جعة بای روش ي العلوم 


حتف السارس الا بتر ای 


يفضل استخدام الترمومتر الرقمی عند قياس درجت حرارة الأطفال. 
يقع النخاع المستطيل أسطل المخيخ ويصل المخ بالحبل الشوكى . 
غازثانى أكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق ۔ 
يفضل ارتداء الملابس الصوفيت الثقيليّ شتاء لأنها جيدة التوصيل للحرارة ۔ 
يستخدم غاز النيتروجين في تخزين البترول ۔ 
يستخدم الماء فى صناعي الترمومتر المثوى ۔ 
ید خل الأكسجين مع الأسيتيلين في لهب الأكسى أسيتيلين ۔ 
يتكون الهيكل المحوری من أریعت أجزاء . 
وحدة البناء والوظيمي في الجهاز العصبى هی الخلیہ العضليي ۔ 
لا یڈ وب ثانى أكسيد الكربون فى الماء ۔ 
عبوة دقيق مكتوب عليها عبارة الوزن الصافى ٦‏ كجم . 
يتكون هيكل الطرف الخلمی من العضد وعظمتى الساعد وعظام اليد . 
من خواص الزثبق كسائل ترمومترى أنه مادة منتظمت التمدد ۔ 
ثانى أكسيد الكربون عدیم اللون والرائحن ۔ 
تنتقل الطاقة الحرارية من الجسم الأقل فى درجة الحرارة إلى الجسم الأعلى فى درجة الحرارة . 


أثناء تحضير النيتروجين يمر الهواء على نحاس ساخن ليمتص ثانى أكسيد الکربون ۔ 


الميزان ذو الكفتين يستخد م فى قياس کتلم المواد الد قيقب مثل الذهب ۔ 
الجها ز العصبی يستقبل المعلومات ثم یمسرها حيث يستجيب الجسم لها ۔ 
الأكسجين متعادل التأثير على دوار الشمس ۔ 

يشترط لانتقال الحرارة بين جسمین وجود اختلاف فى د رجي الحرارة ۔ 
يحتل غاز الأكسجين ۷۸ ۸ من مكونات الهواء الجوى ۔ 

يجمع غاز الأكسجين بإزاحة الهواء إلى أسطل ۔ 


كاف الهواء اكبر من كثافن الأكسجين وأقل من کثافت ثانى أكسيد الکربون ۔ 


تتكون الخلیتۃ العصبيت من جزء واحد فقط هو محور الخلین ۔ 

الكيلو جرام يساوى ۱۰۰۰ جرام وهو ما یکافی ۲ لتر من الماء المقطر ۔ 

الزئبق ردئ التوصيل للحرارة ۔ 

يستخدم الميزان الرقمى في قياس الوزن 

يتكون جزئ ثانى أكسيد الكربون من ذرة أكسجين مرتبطة بذ رتى کربون ۔ 


سه سا سا سا سا سا سا سا سا سلا سا سلا سا سا سا سلا سا سا سا سا سلا سا سا سا سا سا سا سبي 
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تاتيل یک یک یکر یہک حسم ۸ے ٠١‏ لتيل ١‏ الى ١‏ الى بے ٠)‏ الى ۸ے ١‏ الى ١‏ الى بے الى لے بے بے لے ١‏ التي بے ا بے ا لے ا لے لے 


الرام معة الۂہائی في العلوم 


رہف السارس الا تر ای 


۹ من وظائف المخيخ المحافظت على توازن الجسم أثناء تأدیحخ الحركن . 
۰. مفصل الجمجمہ من المفاصل محد ودة الحرکہ ۔ 

۱ غازالأكسجين عدیم اللون والطعم والرائحت ولا يساعد على الاشتعال ۔ 
۳. تصنع مقابض أوانى الطهى من مواد جيدة التوصيل للحرارة ۔ 

۳ تد ریج الترمومتر المثوى يبدأ من ۲۵ حتى ٤٢٤‏ درجن مثويي ۔ 

٤‏ تثبت بكتريا العقد الجڈ رین فی النباتات البقولييّ مثل المول والبرسيم أكسجين الهواء 


( ) 

اٹجوی ۔ 
۰ من أضرار زيادة نسبة غاز ثانی أكسيد الکربون فی الهواء الجوی ظاهرة الاحتباس الحراری . ) ۱ 
٦‏ من المواد ردیئت التوصيل للحرارة الألومنيوم . ) ( 
 .۷‏ غازالأكسجين عديم اللون والطعم والرائحنّ ولا یساعد على الاشتعال ۔ ) ( 
۸ تتغير الکنلن بتغیر مكان الجسم . ) ۱ 
٩‏ تتأحکل المواد المصنوعت من الحديد عند تعرضها للرطوین ۔ ) ۱ 
5 السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى هو الماء . ) ( 
١‏ يوجد فى الترمومتر المئوی اختناق فوق مستودع السائل ۔ ) ( 
٣‏ يستخدم الأوزون فى أجواء خزانات السوائل القابلت للانمجار والاشتعال ۔ ) ( 
٢۳‏ کاتلت الجسم على سطح القمر - سدس کنلته على سطح الأرض ۔ ) ( 
٤‏ - غازثانى أكسيد الكربون يعكر ماء الجیر الرائق ۔ ) ( 
٥‏ تصنع مقابض أوانى الطهی والقد ورمن النحاس ۔ ) ( 
۰۲٦‏ المطاصل تربط العظام بالعضلات . ) ( 
۷ المخيخ هو مركز التحکم الرئیسی فی جسمک . ) ( 
۸ یسمی النیتروجین أیضا بالآزوت ومعناها غاز الحياة . ) ( 
۹ يستخدم النیتروجین في إطماء الحرائق ۔ ) ۱ 
٠١‏ يستخدم الترمومتر الطبى فی قياس د رجي حرارة السوائل ۔ ) ( 
١ه.‏ مفصل الكتف من المفاصل الثابتن الحرک ۔ ) ( 
٢‏ كلما زادت کتلت الجسم فانه یحتاج إلى قوة آحبر لتحريكه أو ایقافه ۔ ) ( 
۳. تقل کلت المواد بعد اتحادها بالأكسجين . ) ( 
٤‏ تم آوانی الطهی والغلايات من البلاستيك . ) ( 
٥‏ الحبل الشوكى مسئول عن الأفعال المنحکست فى الانسان ۔ ) ( 
1 يستخدم ثانى أكسيد الكربون في صناعت المياه الغا زین ۔ ) ( 
۷ يخرج من المخ ۱۰ أزواج من الأعصاب تعرف بالأعصاب المخیت ۔ ) 

وت بفکنکمتخطول على المذگرات والاتنارات من لا مضع رح از عبت ی 0 م0 


269 / ۱۰۱/۱۲۱۷ ۰2.5 ٥١ا‎ 


الراجعة النہائیة في العلوم 
ررصف السارس الا تر اي 


۸ یحضر غاز الأكسجين من تْکک محلول فوق أكسيد الهيد روجين فی وجود ثانی 
أكسيد الکریون . 

۹ وزن نمس الجسم مقدارثابت على الكواكب المختلفي والقمر . 

ْ-٦‏ مث المواد جيدة التوصيل للحرارة الخشب ۔ 

. مفصل الركبن واسع الحركن‎ 0.1١ 

7۲ قدریح الترمومتر الطبی يبدأ من الصفر حتى ٠٠١‏ درجم سیلیزیۃ ۔ 

٣۳‏ البقوليات مثل البرسيم تستطيد من نيتروجين الهواء الجوى ۔ 

0.14 موقع المادة البیضاء والمادة الرمادين في المخ عكس الحبل الشوكى . 

۰٥‏ لا يمكن الاعتماد على حاسم اللمس فى تقد پر درجي الحرارة ۔ 

٦‏ يمكن تطهير الترمومتر الطبى بوضعه فى سائل درجم حرارته ۸۰ درجي سیلیزیہ ۔ 
۷. وزن الجسم يعادل مقد ار الانحماش فى السلك الزنبركى . 

۸۶ فى رد الفعل المنعکس تنتقل النبضات العصبيت خلال ليف عصبی دون تد خل المخ ۔ 
0.64 النحاس يوصل الحرارة أسرع من الألومنيوم . 

٠‏ يتكون الهيكل الطرفى من عظام الطرفين العلويين والطرفين السطلیین ۔ 

2 كاما كان مخ الانسان كبير الحجم كان أكثر ذكاء . 

۲ كل من الأكسجين والنیتروجین لا يغير لون ورقتی دوار الشمس المبللتین بالماء ۔ 
٣۳‏ تنتقل الحرارة من الأجسام البا ردة إلى الساخنن ۔ 

٤‏ تفاس درجي حرارة المریض بالترمومتر المئوی ۔ 

۷۵ الأجسام الساكنن لا تتحرک ما لم ثدفع أو تُسحب . 

٦‏ سسمح العمود الطقارى للجسم بالانحناء فی ثلاث اتجاهات ۔ 

۷ یربط التصطين الکرووین ألياف عضليي . 

۸( يجب الحفاظ على الكساء الخضری على سطح الأرض ۔ 

۹ غازالنيتروجين غازنشط يتطاعل بسهولنّ مع كثير من العناصر الأخرى . 

۰ز تعتمد فكرة عمل الترمومتر على خاصييّ تمدد السوائل بالحرارة وانكماشها ۔ 
۱ الهواء مادة ردينب التوصيل لاحرارة ۔ 

٣٢‏ يتميزالتصهان الكرويان بكثرة التلافیف والثنیات ۔ 

۳ يتركب العمود الشقاری من ۲۲ فقرة عضلیۃ ۔ 

٤ں‏ ۷ یمکن استخدام الميزان الموجود عند بانع الخضروات لقياس کتلت الذهب ۔ 
١٠66‏ ناف غاز الأكسجين أكبر من کثافۃ الهواء . 

٦‏ غازالنيتروجين صعب الذ وبان في الماء ۔ 


سيدا سا سا سا سا سا سےہ سلا سلا سلا سلا سلا سلا سلا سلا سلا سلا سلا سا سلا سلا سلا سلا سا سا سیا سا ست 
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ارام جعة ایا روش ي العلوم 


رف السارس الا تر ای 


 .:۷‏ عدم ترك مسافات بین قضبان السکھ الحد يديت یؤدی إلى أضرار كبيرة عند تغير 
درجات الحرارة . 

۸ الأنيوبت التى يتحرك فيها الزئبق فى الترمومتر متسعت . 

۹ یوجد نوعان من التفرعات في الخلیح العصبیح ۔ 

۹٠۰‏ يستخدم النیتروجین في إططاء الحرائق ۔ 

۱ . يستخدم الزنيق في صناعۃ الترمومترات ۔ 

۹۲ يد خل غاز الأکسجین فی عملي البناء الضوثى فی النباتات الخضراء ویتصاعد غازثانى 


أكسيد الکربون ۔ 


0 
5 
6 
۹1 
۷ 


۳ءء 


کا PN‏ سوه ا ات والاختبارات من خلال مسح رمز الع6600 08 
مج أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ محمود سعيد". 


غاز الأکسچین سريع الذوبان فى الماء ۔ 

جمیع المواد جيدة التوصيل للحرارة ‏ 

الطن يساوى ٠٠٠١‏ نيوتن ۔ 

الجمجمن علبي عظمیح لا تحتوى على تجاویف ۔ 


يستخدم ثانى أكسيد الکربون فى إططاء الحرائق لأنه يشتعل ولا يساعد على الاشتعال ۔ 


مفصل الكتف واسع الحركت . 

صب ماء ساخن على الغطاء المعدنى لزجاجم يساعد على فتحها ۔ 
تصاعد رائحت طیبت نیج إضافت الماء إلى ناتج اشتعال الماغنسيوم في النيتروجين ۔ 
تحمى طبقت الأوزون الأرض من الاشعاعات الضارة الآتيي من الشمس ۔ 
تتوقف الکتلت على كمين المادة ۔ 
الححول هو السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى ۔ 
الضوضاء والأدخنت من الملوثات التى تؤثر على سلامت الجهاز العصبی ۔ 
ينتج الأكسجين بوفرة من النباتات الخضراء أثناء عمليت البناء الضوئی . 
یتفاعل غاز النیتروجین بسهولتّ مع كثير من العناصر الأخرى ۔ 
جميع المواد جيدة التوصيل للحرارة ۔ 
الجهاز العصبى هو الجهاز المحرک لجسمنا ۔ 
کتلت الجسم عند التوازن قساوی مجموع كتل الأثقال معلومت الکتلم۔ 
يستخد م الترمومتر المثوى فى قياس درج حرارة جسم الإنسان ۔ 
يتكون هيكل الطرف السملی من العضد وعظمنا الساعد وعظام اليد ۔ 
تقاس الکتلن بوحدة النيوتن ۔ 


مراعاة حقوق صاحب المحتوى عند النشر. 


سيدا یاه سا سا سلا سلا سا سلا سا سلا سلا سلا سلا سلا سلا سلا سا سا سےہ سپ 
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0 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ محمود سعيد". 


الرام جعة ایا في العلوم 


ررصف السارس الربترائي 


5 وزن الجسم هو مقدارما يحتويه من مادة ۔ ) 
6.١‏ المعادن المختاضن تنقل الحرارة بد رجات واحدة ۔ ) 
٣‏ الأكسجين يستخدم في ملء إطارات السيارات وذلك يعود إلى الثبات النسبى لوزنه لدى تغير 

د رجات الحرارة ‏ ۱ 
.٤‏ يعمل العمود المقارى على حمایح الرتتين والقلب ۔ ) 
ه. يتواجد الأكسجين فى الحالت الصلبت ویتکون من جزیئات ثلاثيت الذ رات ۔ ) 
1. وحدة بناء الجهاز الحرکی هی الخلين الحصبيي ۔ ) 
۷ ڪرة معدنينّ کتلتها على سطح الأرض ۲ کیلوجرام تكون کتلتها على سطح كوكب ۱ 
المشتری أكبر من ٣‏ کیلوچرام . 

۸< تتشابه جميع المواد فى توصيلها للحرارة ۔ ) 
۹ الميزان الرقمى هو جها زيستخد م لقياس د رجت الحرارة ۔ ) 
٠‏ يوجد اختناق بین المستودع وبد ايت الأنبوبيّ الشعرييّ فى الترمومتر المثوى . ) 
١‏ لمنع احتکاک الفقرات فى العمود الضقارى يوجد عضلات ۔ ) 
٢۲‏ كتلت الجسم مقد ارمتغير لا يتأثر بتغير المكان على سطح الأرض ۔ ) 
۳ توجد فى الغلاف الجوى كميات متوسطت من الأجسام العالقۃ ۔ ) 
۶ تنتقل الحرارة دائمًا من الجسم الأقل فى درجت الحرارة إلى الجسم الأعلى فى درجت الحرارة .| ( 
65. النيتروجين عنصر أساسى فى تركيب الكربوهيد رات ۔ ) 
٦‏ السطح الخارجى للنصمين الكرويين يعرف بالقشرة المخيي وهی بیضاء اللون ۔ ) 
۷ يشتعل شريط الماغنسيوم فى غاز النيتروجين وتتكون مادة بتي عند إضافت الماء إليها 

يتصاعد غاز الأحسجين . 1 
۸ يستخدم الترمومتر الطبی فى قياس د رجت حرارة الماء المغلى. ) 
۹ يخرج من المخ ٠١‏ زوجاً من الأعصاب تعرف بالأعصاب الشوکیۃ . ) 
.٠‏ يحمى الغلاف الجوى الأرض عن طريق امتصاص الأشعنّ تحت الحمراء القادمت من الطضاء 

الخارجی ۔ ۱ 
١‏ لكى تنتقل الحرارة من جسم لآخر يشترط تساوى الجسمين فى درج الحرارة ۔ ) 
۲ کتلت المادة تتغير بتغير حالت المادة صلبت أم سائلت أم غازین . ) 
٣‏ الحركت محد ودة فى مفاصل عظام الجمجمي ‏ ) 
٤‏ الجليد العادى هو ثانى أكسيد الكربون فى الحالت الصلبن . ) 
وکا سر اور والاختبارات من خلال مسح رمز ال 60۵ 08 01275026500 3 


مراعاة حقوق صاحب المحتوى عند النشر. 
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الراجعة النررائية في العلوم 
ررصف السارس الربترائي 


٥۔‏ - يدخل ثانى أكسيد الكربون فى عملي التنطس التى تقوم بها النياتات الخضراء ويصاحبها 
تصاعد غاز النیتروجین ۔ 

1 يحتوى مستودع الترمومتر الطبى على كحول ۔ 

۷ وزن الجسم يتوقف على كمي ما به من مادة ۔ 

۸ منأهم وظائف المخيخ التحکم فى الحركات الا رادي للجسم واستقبال النيضات العصبيي من 
لأعضاء الحس ۔ 

۹ نحصل على ٹھب الأكسى أسيتيلين من غازثانى أكسيد الكربون ۔ 

۰ اغازالنيتروجين لا يشتعل لكنه يساعد على الاشتعال . 

۱ درجت الحرارة : صورة من صورالطاقت تنتقل من جسم لآخر ‏ 

۲ العمود المَْماری يسمح بانحناء الجسم فى اتجاه واحد . 

۳. يستخدم الترمومتر الطبى فى قياس د رجي حرارة السوائل ۔ 

.٤‏ يجمع غازالنيتروجين عند تحضيره فى المعمل بإزاحة الهواء لأعلى ۔ 

۰ يتكون التشابك العصبى نتیجّ اتصال محاور الخلايا العصبيت معا ۔ 

٦‏ غازثانی أكسيد الکربون يشتعل ويساعد على الاشتعال ۔ 

۷ غازثانى أكسيد الكربون ضروری لعملي الصدأ۔ 

۸ اضضل المعادن فی توصیل الحراة هو الحديد . 

۹. الميزان ذو الكفتين یستخدم فی تعيين مقدارقوة جذب الأرض ٹاجسم ۔ 

٠‏ الجهازالحركى یتکون من الهيكل الطرفى والهيكل المحورى ۔ 

.4١‏ يحضرغازثانى أكسيد الکربون في المعمل من تطاعل حمض الهيد روكلوريك مع كبريتات 
الکا لسیوم . 

۲ محورالخليي العصبين مغلف بطبقَن چیلاتینیم ۔ 

٣۳‏ مفصل الكتف من المفاصل الثابتن ۔ 

٤‏ الميزان ذو الکمتین يستخد م فى تعيين وزن جسم ۔ 

٥‏ الماء الذى نشربه يتكون من الأكسجين متحداً مع النيتروجين ۔ 

1٦‏ الحرک من مظاهر الجماد ۔ 

۷ الترمومتر الطبى هو جھازیستخدم لقياس الكتلي . 

۸ يوجد بالترمومتر الطبى آنبوبن شعريت لمنع رجوع الزنيق بسرعت إلى المستودع ۔ 
۹ یتع المخيخ فى الجهن الخلمييّ للمخ أعلى النصفین الكرويين. 

. يستخدم ماء الجير الرائق في الكشف عن غاز الأكسجين ۔ 

١‏ يستخدم فوق أكسيد الهيد روجین في تحضیر الهيد روجين ۔ 

؟. عظام الطرفين العلويين يتصلان بعظام الحوض ۔ 


سيد 


سيا سیا سےہ سا سیا سا سیا سیا سپا سا سح 
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الرام معة الۂہائی روش ي العلوم 
اف السارس الا تر اي 


چزی النيتروجين يتكون من ثلاث ذرات نيتروجين ۔ 

الخشب جيد التوصيل للحرارة ۔ 

يعمل الحبل الشوكى على تنظيم ضربات القلب ۔ 

يسمى الأكسجين بالأزوت ومعناها غازعديم الحياة . 

يتكون راسب أسود عند إمرارثانى أكسيد الكربون في ماء الجير الرائق ۔ 
يتكون جزئ غاز الأوزون من آریع ذرات من الأكسجين ۔ 

مقدارقوة جذب الأرض لجسم تعبر عن مفهوم کتلته ۔ 


المواد ردينت التوصيل للحرارة هی المواد التى لا تسمح بسريان الحرارة خلالها مثل الألومنيوم ۔ 
القمص الصد ری عبارة عن علب عظمينّ تحتوى على تجاويف للعينين والأذنين والأنف 


ووظیعتها حمايي القلب ۔ 
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کو 
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۷۵ 
٦ء‏ 
۷ 
۸ء 
۹ 
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AY 


لعا نی ول کی ا ا والاختبارات من خلال مسح رمز الع6600 0R‏ 
رہ أو من خلال صفحة "المتمیز - أ/ محمود سعيد". 


السائل المستخدم في الترمومتر الطبى هو الماء . 

الكيلو جرام یکافی كتل مشبک من الورق ۔ 

كتلن مشبك الورق أكبر من جرام ۔ 

يستخدم الصلب المقاوم للصدأ فى صناعت أيدى أوانى الطهی ۔ 

وزن الجسم على سطح الشمس يساوى سدس وزنه على سطح القمر . 
نسبت الأكسجين عند قم جبل تساوى نسبته على سطح الأرض ۔ 
يزداد عود الثقاب اشتعالاً عند تعرضه لغازالهيد روجین ۔ 

نتيجي سريان الحرارة خلال المعادن فإنها تنكمش وتزداد فى الکنلن ۔ 
كلما زادت كتل الکوکب قل وزن الجسم عليه . 

يجمع الأكسجين بإزاحة الهواء لأسغل ۔ 

وزن الجسم على سطح القمر يساوى وزنه على سطح الأرض ۔ 

الأغطية الثقيلت والملابس الصوفينّ من المواد جيدة التوصيل للحرارة ۔ 
الأغذيت الما رفن هى العصائر . 

کثافت غاز الأكسجين تساوى كثافتّ الهواء . 


جسم كتلته على سطح ا أرض ۲ کجم تكون كتلته على سطح القمر ۱ کجم . 


تصنع أوانى الطهى من البلاستيك . 

الثلج الجاف هو غازثانى أكسيد الکربون . 

يجمع غازثانى أكسيد الکربون بإزاحت الماء لأسمل ۔ 

یتم تطهير الترمومتر الطبى بغمسه فى ماء يغلى ثم تجفیفه ۔ 
يتكون الجهاز العصبى المركزى من ٤٤‏ زوجاً من الأعصاب ۔ 

وزن أى جسم على سطح القمر يساوى ۷ أمثال وزنه على سطح الأرض ۔ 


مراعاة حقوق صاحب المحتوى عند النشر. 


سيا سا سیا سیا سیا سےہ سےہ سیا سیا سا سےہ سا سا سا سا سا سا سا سا سہمہ سه 
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الرام معة النہا؛ یی العلوم 


راف السارس ادربترافي 


عند تحضير غاز الأكسجين فی المعمل یستخدم ثانى أكسيد المنجنيز كعامل مؤکسد . 


تصنع مقابض أوانى الطهى من مواد جيدة التوصيل للحرارة . 
ينتج غازالنيتروجين أثناء تنم النباتات واحتراق الشمعن ۔ 
يصنع مقبض المكواة الكهربيت من النحاس ۔ 

يشغل الأكسجين نصف حجم الهواء الجوى . 

قبل استخدام الترمومتر الطبى يجب رجه فقط ۔ 

تخرج الأعصاب الشوكين من النخاع المستطيل ۔ 

یستھلک غازفى الأكسجين عملي البناء الضونى ۔ 

یتحکم الحبل الشوكى في تنظيم حركن القلب والتنمس ۔ 
وزن الجسم يؤثر فى أى اتجاه دانما ۔ 

من المواد الموصلت للحرارة الخشب أو البلاستيك ۔ 

زيادة نسب غازالأكسجين فى الغلاف الجوى مسئولت عن ارتفاع درجت حرارة الأرض . 
يطهر الترمومتر الطبى قبل استخد امه بالماء . 

ید وب غازالنيتروجين في الماء ۔ 

يبلغ عدد الاعصاب المخيث ۲۱ زوجا . 


لماي 


غازينتج عن تنمس الإنسان ویخرج مع هواء الزفير. 


٦‏ غازيستخدم فى تخزين البترول وبعض المواد القَابليٌ للاشتعال ۔ 

. مركز التحكم الرئيسى في جسم الانسان‎ ٣ 

 ىونملا ماتمثله أعلى درجي حرارة فى الترمومتر‎ ٤ 

2.٠.5‏ غازيستخدم حدیثا فى ملء إطارات الطائرات والسيارات يظل حجمه ثابت نسبيًا عند تغير 
درجات الحرارة ۔ 

1 زيادة حجم المادة عند رفع درجي حرارتها ۔ 

۷ خليط الغازات التی تحيط بالکرة الأرضیح منجذبتة الیها بمعل الجاذبيت الأرضیح . 
۸ جھازیستخدم فی تقدیر کنلن جسم . 

٩‏ الثلج الجاف ۔ 

۰. يتكون من الجهاز الهيكلى والجهاز العضای ۔ 

۱ وحدة قياس للوزن تکافی وزن جسم كتلته ۱۰۰ چرام ۔ 

۲ معدن یوصل الحرارة أسرع من الألومنيوم والحدید ۔ 


تب 9 لعا یمکنکم الحصول على شرت والاختبارات من خلال مسح رمز ال 6042 08 


سيدا سیا سا یی سیا سیا سا سا سیا سا سا سا سا مہہ ہم 
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الرام معة الۂہائی روش ي العلوم 


ررصف السارس الربترائي 


۱ ) مادة تستخدم فى التبريد السريع للأغذيت والأدويت واللقاحات التى تتأثر بالحرارة ۔‎ ٣۳ 
( ) جهازمسئول عن التكامل والتنسيق بين أجهزة جسم الانسان ۔‎ .٤ 
( ) ترمومتر تد ريجه صطر ۵ سیلیزین إلى ۵۱۰۰ سیلیزیہ ۔‎ ٥ 
١ المواد المتحکونن عند إدخال شريط ماغنسيوم مشتعل فی مخباربه غازثانى أكسيد‎ .5 
الکربون ۔‎ 


۷ المصدرالرئيسى لغاز الا کسجین الموجود فی الهواء الجوى ۔ ) ۱ 
۸ مواد لا تسمح بسريان الحرارة خلالها بسھولہ . ) ( 
۹ محورالهيكل العظمى فى جسم الإنسان ۔ ) ( 
٠‏ غازضروری لحياة الكائنات الحينّ يمثل ۲۱ * تقريبًا من حجم الهواء ۔ ) ( 
١‏ جزء من الجهاز العصبی المركزى مسئول عن نقل الرسائل العصبين من أجزاء الجسم المختلفن 


إلى المخ والعحس . ٰ ۱ 
۲ ترمومتر تد ريجه من ۵۲۵ سيليزيني إلى 047 سيليزيم ۔ ) ۱ 
٣‏ المصد رالرئيسى لتحضير غاز النيتروجين صناعيًا وفى المعمل ۔ ) ( 
۶ المرکب المسبب ٹ تعکر ماء الجیر الرائق عند إمرارغازثانى الكربون فيه ۔ ) ۱ 
٥‏ الجهازالمستخدم فی تقدیر كتل كميي من الفاكهن . ) ( 
.٦‏ مواد تسمح بسريان الحرارة خلالها بسهولن ۔ ) ۱ 
۷ جھازتعتمد فكرة عمله على تمدد السوائل بالحرارة وانكماشها بالبرودة . ) ( 
۸ اٹھیکل الذى يضم الطرفين العلويين والطرفين السطليين ۔ ) ( 
۹ المركب المستخدم فى الکشف عن غازثانى آکسید الکربون ۔ ) ( 
۰ اٹقغاز المتصاعد عند إضافت الماء إلى المادة البیضاء الناتجنيّ من اشتعال شريط ماغنسیوم فى 

مخبارمن النیتروجین . ۱ 
۱ الجهازالمستخدم فى قیاس وزن جسم ۔ ) ( 
۲ اتحاد بطئ بین الأكسجين وعنصر الحديد في وجود الرطوبة ( الماء ) ۔ ) ۱ 
٣۳‏ وحدۃ قياس ٹلکتلہ تکافی كتل مشبک الورق المعدنی ۔ ) ( 
٤‏ فوع من النباتات تنتح البروتينات من نیتروجین اٹھواء الجوى بمساعدة البكتريا العقدين على 

) 7] 


( ) . مؤشریساعدنا فى التعبير عن مدى سخونۃ أو برودة أى جسم‎ ٥ 
( ) موضع اتصال طرفى عظمتین۔‎ 5 
( ) مادة تستخدم کعامل مساعد في انحلال فوق أكسيد الهيد روجين إلى ماء وأكسجين ۔‎ :۷ 
( ) علبن عظمین يوجد بداخلها المخ ۔‎ ۸ 
( ) جهازتعتمد فكرة عمله على تغير حجم السائل مع تغير د رجن الحرارة ۔‎ ۹ 


® 01275026500 A مع رك‎ ST سو ول ہو و ور ارات من‎ RAE 


3 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ محمود سعيد". 
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الرام معة الۂہائی روش ي العلوم 


اف السارس ادربترافي 


. الغازالمسئول عن ظاهرة الاحتباس الحرارى التى تسبب ارتطاع د رجت حرارة الأرض‎ ٠۰ 
. جرام‎ ٠٠١ وحدة قياس الوزن وتکافی تقریبا وزن جسم کنلته‎ #۱ 

۲ مادة تستخدم لامتصاص غازثانى ید الکربون من الهواء الجوى ۔ 
٣‏ غازیعحکر ماء الجیر الرائق 

5 غازیتحکون من ثلاث ذرات أكسجين ۔ 

. عضو یصل المخ بالحبل الشوکی ومسئول عن العملیات اللا رادین‎ ٥ 

. صورة من صور الطاقَ تنتقل من جسم ٭ل آخر‎ ٦ 

۷ جهازیستخدم لقیاس درجي الحرارة ۔ 

۸ الهیکل الذى يضم الطرفین العلویین والطرفین السطليين . 

۹ مراگز بالمخ تنتقل الیها النبضات العصبیح من الحبل الشوکی فیتم اد راک الا حساس 
الحقیقی بالالم ۔ 

۰ يتم خلاله انتقال النبضات العصبین إلى الحبل الشوکی ۔ 

۱ الأعصاب التی تخرج من الحبل الشوکی ۔ 

۲١‏ وحدة بناء الجهاز العصبی ۔ 

۳ وحدة قياس الکتلن وتكافئ تقریبا كتليّ لتر من الماء ۔ 

۶ غازیستخدم في إططاء الحرائق ۔ 

٥‏ طبقت بالغلاف الجوی تحمی الأرض من الاشعاعات الضا رة القادمن من الشمس ۔ 
7 المواد التی لا تسمح بسریان الحرارة خلالها ۔ 

۷. الغازالمسمى أحیانا بالآزوت أو( عديم الحياة ) . 

. السائل المستخدم فى صناعم الترمومترات ۔ 

۹ الأعصاب التى تخرج من المخ ۔ 

.٠۰‏ الأعصاب التی تخرج من الجهاز العصبی المركزى ۔ 

.١‏ تخرج منه أعصاب تسمی الأعصاب االشوکی 

٣٢‏ الجھاز المحرک لجسمٹا ۔ 

۳ يمتد فى قناة داخل سلسلنۃ العمود الطقا رى فى الجهت الظهريت للإنسان ۔ 
.٤‏ المفاصل التى ثتیح الحركت فى جميع الاتجاهات ۔ 

. يقع سمل المخيخ ويصل المخ بالحبل الشوكى‎ ۰٥ 

. المفاصل التى ثتیح الحركت فى اتجاه واحد فقط‎ .٦ 

۷ بحافظ على توازن الجسم أثناء تأدیۃ الحرکت . 

۸. المفاصل التى لا تسمح بأى حرک . 

۹ يقع فی الجهنّ الخلفیم للمخ أسطل النصفین الكرويين ۔ 


من ۳ لعا يمكنكم الحصول على مر والاختبارات من خلال مسح رمز الع6600 0R‏ 


سيدا سا سیا سیا سا سیا سا سا سا سا ۱ 
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الراجعة النررائية في العلوم 
راف السارس الا تر اي 


یتصلان بعظام الحوض ۔ 

يحتويان على مراكز التشکیر والتذكر ۔ 

يتصلان بعظام الکتف . 

يساعد فى عمليتى الشهيق والزفیر . 

مادة تستخد م فى صناعم اٹتوافڈ الزجاجيثي فى البلاد الباردة . 
جسم کروی كبير يتكون من جزأین 

يحمى الحبل الشوكى الذى يوجد داخله ۔ 

مادة جيدة التوصيل للحرارة ۔ 

کتلہ عصبين كبيرة تحتوى على الملايين من الخلایا العصبيي ۔ 
محور الهيكل العظمی فى جسم الانسان ۔ 


٠‏ لهب يستخدم في لحام وقطع المعادن ۔ 

. قوة جذب الأرض للجسم‎ ١ 

۲ غازيستخدم في صناعن المياه الغازيي . 

۳ عنصر اکتشفه الطبیب الاسكتالندى دانيال رذ رفورد وأساسى فى تركيب البروتينات ۔ 
٤‏ جزء من الجھاز العصبی مسئول عن الأفعال المنعکس ۔ 

65 اداة تستخدم فى قياس د رجن حرارة جسم الانسان ۔ 

,٦‏ المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها ۔ 

۷ يسمح ٹلجسم بالانحناء فى الاتجاهات المختلفي ۔ 

۸ تطرعات ينتهى بها محور الخلین العصبيي . 

۹ يتركب من ۲۲ فقرة عظمیح بينها غضاريف تمنع احتكاك الطقرات ببعضها أثناء الحركن ۔ 
۰ عملي تقوم بها النباتات الخضراء یستخدم فيها غازثانى أكسيد الكربون لتكوين المواد 
الغذائييٌ والأكسجين . 

۱ أحد مکونات لخلينّ العصبيت يحتوى على نواة وسيتوبلازم وغشاء بلازمى ۔ 

۳ ينسق وينظم ويشرف على وظائف الجسم المتعددة التى يفقوم بها جسم الانسان 

۳ علب عظمیۃ تحتوى على تجاويف للعينين والأنف والأذنين والطم . 

. تعد من آهم أنواع الطاقات المستخدمت فى حياتنا اليوميي‎ .٤ 

. الطبقَن المتكونن على سطح الحديد عند تعرضه لأكسجين الهواء الرطب‎ ۰٥ 

7٦‏ طاقن تجعلنا نحس بالسخونم أو البرودة ۔ 

۷ الوضع الصحيح للترمومتر عند تسجيل د رجت الحرارة ۔ 

۰۸ اتحاد غاز الأكسجين مع المادة سريعًا مع انطلاق ضوء وحرارة ۔ 

۹ يجعلك تحل المشكلات وتتعلم الموسيقى ۔ 


3 ]8[ 


2 یمکنکم الحصول على المذکرات والاختبارات من خلال مسح رمز ال 604 08 
و أو من خلال صفحة "المتمیز - أ/ محمود سعيد". 


مراعاة حقوق صاحب المحتوى عند النشر. 
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٣٠ء‏ 
۱ء 


الرام معة الۂہائی روش ي العلوم 
ررصف السارس الربترائي / 


طاقن تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البا رد ۔ 
سائل یستخدم فى تطهير الترمومتر الطبى ۔ 


۳ النسبن بين کتلۃ جسم ما على سطح كوكب الأرض إلى كتل نفس الجسم على سطح 


۰. اتحاد غاز الأكسجين مع المادة ببطء فى وجود الرطوبن ۔ 

٠‏ يضبط حرکاتک ویحمیک من الأذى ویجعلک تشعر بالألم ۔ 

. ناتج قسمت وزن جسم بالنيوتن على كتلته بالكيلو جرام على سطح كوكب الأرض . 
. طاق تنتقل من الجسم الأعلى فى د رجت الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجت الحرارة ۔ 

۰ المادة التى تزيد من سرحت التطاعل الکیمیائی دون أن تد خل فيه ولا يتغير وزنها أو خواصها ۔ 
.٠‏ الترمومتر المناسب لقياس درجت حرارة الأطفال ۔ 

۰ نوع من الملابس تستخدم فى فصل الشتاء لاحماظ على د رجن حرارة الجسم . 

. الحوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى " أمثال وزنه على القمر ۔ 

٠‏ العامل المساعد عند تحضير غاز الأكسجين من فوق أكسيد الهيد روجين فى المعمل ۔ 
. يعمل على عدم رجوع الزثبق بسرعن إلى المستودع فى الترمومتر الطبى ۔ 

. مواد تستخدم فى صناعن أوانى الطهى والقد ور والغلايات ۔ 

. مقدرة الكائن الحى على تغيير مكانه فى الوسط الذى يعيش فيه ۔ 

٠‏ غازيطلق عليه ( القاتل الصامت ) تنتجه الکائنات الحين أثناء عمليي التنفْس ۔ 
0 


جھاز الاتصال والتحكم حيث يستقبل المعلومات من بیئتک ومن داخل جسمک ویشرها 


ويجعل الجسم يستجيب لها ۔ 


۷ المادة الکیمیانین المستخد من فى تحضير الأكسجين فى المعمل وتنحل إلى أكسجين وماء . 
۸ الجهازالمناسب لتقدير کتلن خاتم من الذهب أو الطضن ۔ 

۹ یوجد بين المستودع وبد ايت الأنبيوبيّ الشعريح فى الترمومتر الطبى ۔ 

۰ مواد تستخدم فی صناعمۃ مقابض أوانى الطهى والقد ور والغلايات ۔ 

۱ ماتتوقف عليه كتل أى جسم . 

۳۲ جهازيتكون من المخ والحبل الشوكى وملايين الأعصاب . 

۳ تتصل العشرة أزواج الأولى منها من الأمام بعظمۃ القص ۔ 

۶ الأغذيت الضطارغم ۔ 

۰ ما تمثله أقل درجي حرارة فى الترمومتر المئوی ۔ 

٦ء‏ عملي تقوم بها النباتات الخضراء يستخد م فيها غازثانى أكسيد الكربون لتكوين المواد 
الغذائييّ والأكسجين . 

۷ شرط يجب توافره لانتقال الحرارة من جسم لآخر . 


۸۵ ]8[ 


لعا PN‏ سور وهی یو از والاختبارات من خلال مسح رمز ال 6602 0R‏ 
مج أو من خلال صفحة "المتمیز - أ/ محمود سعيد". 


مراعاة حقوق صاحب المحتوى عند النشر. 
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۸ توجد بين الفقرات لتمنع احتكاكها ببعضها أثناء الحركن . ) 
8 . تطرعات تمتد من جسم الخلین العصبيي . ) 
۰ أحد مركبات النیتروجین الهامي ولها دور أساسى فى إنتاج الأسمدة والمخصبات ۔ ) 
۱ الاتجاه الذى يؤثر فيه وزن أى جسم ۔ ) 
۰۲ غازيستخدم فى تحضيره محلول فوق أكسيد الهيد روجين ۔ ) 
۳ العالم الذى اعتبر درج انصهار الجليد هی الصمر ود رجي غليان الماء ۱۰۰ ) 
.٤‏ مقدارما يحتويه الجسم من مادة ۔ ) 
۰ جهازيستخدم فى قياس د رجات الحرارة ۔ ) 
٦‏ أداة تستخدم فى قياس د رجت حرارة المواد السائلي . ) 
۷ الهيكل الذى يضم الجمجمم والعمود المْقّا ری والقص الصد ری ۔ ) 
۸ استجابي تلقائيي من الجسم نحو المؤثرات المختلمہ ۔ ) 


0 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ محمود سعيد". 


ارام جعة بای روش ي العلوم 


ررصف السارس الا تر اي 


حح ہم یٔم بمه,ٔصم ا ,حم ا ا ہہ بہس,م ہس 


السئوال السا رس : اض الا مارة المناسسة من بين ارر واس .- 


.١‏ عند وضع شريط من الماغنسیوم المشتعل فى مخبار يحتوى على غاز النيتروجين » ثم إضافت قليل من الماء 


يتصاعد غاز ...2 ( اللأكسجين - النيتروجين - النشادر - الهيد روجين ) 

۲. يوجد النيتروجين فى كل مما يأتى ما عدا ( الغلاف الجوى - جميع أنسجن الكاننات الحييّ - الدهون - 
البروتينات ) 

) يشغل الأكسجين 2 حچم الهواء الجوى . ( نصف - ثلث - ريع - خمس‎ ٢ 

٤ہ‏ نستخدم فی صناعي مقابض أوانى الطهى ( النحاس - الألومتيوم - الخشب أو البلاستیک - الصلب المقاوم للصداً 
( 


۵. من المفاصل واسعٌّ الحركم ( الرکكکبم - الفخذ - الكوع - جميع ما سبق ) 
1 ماء الجير هو ( کربونات الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - هيد روكسيد الكالسيوم - كبريتات 


الكالسيوم ) 
۷ المخيخ مسئول عن ...22.0.0 | ( عملیات التفكير - توازن الجسم - الأفعال المنعكسن ) 
۸ا الايد من ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الترمومتر الطبى قبل استخدامه ۔ ( رج فقط - رج وتطهير - تسخين - تبريد ) 


۹ كل مما يلى من مكونات المخ ما عدا ( النصفین الكرويين - المخيخ - النخاع المستطيل - الحبل الشوكى ) 
٠۔‏ عندما تتحد المادة بالأحسجين فان کتلتھا ( تقل - تبقى كما هی - تزداد ) 

١۔‏ تعتمد عملي البناء الضوئی في النبات على وجود غاز( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الکربون - 
الأوزون ) 

۲ تجمع الغازات التالین بإزاحة الماء لأسمل ما عدا ( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
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الرام معة الہائ روش ي العلوم 
رہف السارس الا بتر ای 


۲ المواد التالييّ ردينت التوصيل للحرارة ما عدا ( الهواء - الورق - البلاستيك - النحاس ) 
٤۔‏ الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى " أمثال وزنه على القمر هو کوکب ( المريخ - الأرض - المشترى 


( 

0 يستخدم فوق أكسيد الهيد روجین فی تحضیر غاز ( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الکربون - 
الهيد روجين ) 

٦۔‏ يتم ارتداء الملابس الصوفيت شتاء لأنها ( جيدة التوصيل للحرارة - رديئة التوصيل للحرارة - عازلت تماما للحرارة 
( 


۷ ككتلن نصف لتر من الماء المقطر تساوى ( ۵ جرام - 0١‏ جرام - 0٠6١‏ جرام - ۵٠٠١‏ جرام ) 

۸۔ عند وضع شريط من الماغنسيوم المشتعل في مخبار یحتوی على غازثانى أكسيد الکربون يتكون على جدار 
المخبار عنصر ( الماغنسيوم - النيتروجين - الکربون - الأكسجين ) 

۹۔ النيتروجين يستخدم في صناعسّ ( مواد إططاء الحریق - الأسمدة - الثلج الجاف ) 

٠‏ الفكرة الأساسيت لعمل الترمومتر هی تغير ...... الموجود به مع تغير درجت الحرارة . ( حجم - ناف - كتلنّ 
- وزن ) 

) الفعل المنعحس یتم فى ( النخاع المستطیل - النصفان الکرویان - الحبل الشوکی‎ .١ 

۲ يستخدم الترمومتر المئوی في قياس د رجن حرارة ( الغازات - جسم الانسان - المعادن - السوائل ) 

۲ من آدوات قياس الوزن ( المیزان المعتاد - المیزان الزنبرکی - المیزان الرقمی - المیزان ذو الكطتين ) 

۶ مكتشف غازالنیتروجین هو ( دانیال رذرفورد - سیلیزیوس ‏ لافوازییه ) 

0 كل مما یلی من مکونات الجهاز العصبی المرکزی ما عدا( الأعصاب الشوكين - النصفین الکرویین - الحبل 
الشوكى - النخاع المستطيل ) 

٦۔‏ غازیجمع بإزاحيّ الهواء إلى أعلى أثناء تحضیره فى المعمل ( الهید روجین - النیتروجین - ثانی أكسيد الکربون 
- الأرجون ) 

۷ افضل المعادن فى توصيل الحرارة هو ( الألومنيوم - النحاس- الحديد - الزنبق ) 

۸۔ المفاصل التى تتيح الحركتن فى اتجاه واحد فقط هی المفاصل ( الثابتن - محد ودة الحركت - واسعىّ الحرکّ 
3 

۹۔ ‏ يستخدم ثانى أكسيد الكربون في كل مما يأتى ما عدا ( صناعت الثلج الجاف - إططاء الحرائق - صناعم المياه 
الغازييّ - لهب الأكسى أسيتيلن ) 

٠۔‏ يتحد النيتروجين مع شريط الماغنسيوم المشتعل مكوناً ( مادة سوداء - مادة خضراء - مادة بيضاء - مادة صطراء 


) نيوتن‎ ٠٠٠١ - نيوتن‎ ٠٠١٠ 'تفاحح كتلتها ۱۰ جرام يكون وزنها على سطح الأرض ( ۱ نيوتن‎ 0١ 

۲۔ أى ممايلى من المماصل محد ودة الحركن ؟ ( الكتف - المعصم - المخذ - الكوع ) 

۳ أى المواد التالین آبطاً توصيلاً للحرارة ؟ ( الألومنيوم - النحاس - الحديد - الزجاج ) 
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٣٤۔‏ الجزء المسئول عن حفظ التوازن فى الجسم هو ( المخيخ - النصفان الكرويان - الحبل الشوكى - النخاع 
المستطيل ) 

۵ ينجل فوق أكسيد الهيد روجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنیز إلى 

٦۔‏ من الأفعال المنعحکست ( ضربات القلب - الأكل عند الجوع - غلق العين عند اقتراب جسم خارجى منها - جميع 
ما سبق صحيح ) 

۷ مفاصل الجمجمہ ( عدیمہ الحركي - واسعم الحركي - محد ودة الحرکكہ ) 

۸ كل مما يأتى من المواد جيدة التوصيل للحرارة ما عدا ( المْضنّ - الحديد - الزجاج - النحاس ) 

۹۔ عند مرور هواء الزفير بماء الجير الرائق فإنه يتعكر مکونا مادة تسمى ( کربونات الكالسيوم - أكسيد 
الكالسيوم - هيد روكسيد الكالسيوم ) 


۰ النیوتن يساوى تقریباً وزن جسم كتلته ( ۱ جرام - ٠١‏ جرامات - ٠٠١‏ جرام ) 

۱ الغازالذى يستخدم في ملء بعض انواع المصابيح هو ( الأكسجين - الأوزون - النيتروجين - الهيد روجين ) 

۲ _ یتم قياس وزن الأجسام باستخدام الميزان ( الزنبركى - الحساس - ذى الكفتين - جميع ما سبق ) 

۳۲ غازيمكن تحضيره باستخدام مسحوق كربونات کالسیوم وحمض الهيد روکلوریک المخمْف ( الأكسجين - 
النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - الهيد روجين ) 

٤۔‏ عمليات التنفٰس والاحتراق تستهلک غاز( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - الأرجون ) 
۵ تتمدد المعادن بالحرارة قنزداد فى ( الوزن - الكتلن - الحجم - الكثافن ) 

+ أى مما يلى مسئول عن المحافظن على توازن الجسم ؟( النصفین الكرويين - المخيخ - النخاع المستطيل - الحبل 
الشوكى ) 

۷ لتر الماء یکافی ( ۱ جرام - ٠١‏ جرامات ٠٠١‏ چرام ٠٠٠١‏ جرام ) 

6 وظیعہ الجهاز العصبى هی ( الحركي - الهضم - الاخراج - الاحساس ) 

) تساوی كتلتين مع بعضهما يعنى آنهما متساويان فى ( كمي المادة - الوزن - الحجم - الکثافۃ‎ ٩ 

۰۔ من المواد جيدة التوصيل للحرارة ( البلاستيك - الزجاج - الحديد - الخشب ) 

.١‏ أى الغازات يمكن الحصول عليه من إضافۃ حمض الهيد روکلوریک المخطف إلى مسحوق کربونات الكالسيوم 
9 الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - الهيد روجين ) 

٢۔‏ اذا كان وزن جسم يساوى ٠١‏ نيوتن فان ڪتلته تساوى ( ۲ كجم - ٠١‏ كجو - ٠٠١‏ كجو - ٠٠٠١‏ کجم ) 

۲۔ المفصل هو موضع اتصال ( طرفى عظمتین - العضلي بالعظم - عضلتين ) 


٤۵۔‏ السطح الخارجی للنصمين الكرويين یعرف بالقشرة المخيي وهی مس اللون ‏ ( حمراء - سوداء - برتقاليي 
- رماديي ) 
00 مشبک الورق يكافىّ ومووووووووووووه (۱ جرام ٠١‏ جرامات ٠٠١‏ جرام ) 
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۸۔ يتكون الجھاز العصبی من ( المخ - الحبل الشوكى - الأعصاب - جميع ما سبق ) 

65 وزن الجسم على القمر - -------------- وزنه على سطح القمر ۔ ( ريع - سدس - خمس - نصف ) 

٠۔‏ وزن الجسم يتوقف على ( كتل الجسم - الکوحب الموجود عليه الجسم البعد عن مركز الكوكب - 
جميع ما سیق ) 

۱ تنظيم ضربات القلب من وظيميٌ ( المخيخ - النصمان الكرويان - الحبل الشوكى - النخاع المستطيل ) 
٦۔‏ يتكون الهيكل المحورى من ( الجمجمہ - العمود المُقارى - القفْص الصد ری - جميع ما سبق ) 

6 تفع مراكز التفکیر والتذكر ( المخيخ - النصمان الكرويان - الحبل الشوكى - النخاع المستطيل ) 
٦٤۔‏ أفضل ترمومتر لقیاس درجت حرارة الأطفال هو الترمومتر ( المثوى - الطبى - الرقمى ) 

۵ الميزان المناسب لتفقدير کتلۃ قلادة ذهبيي هو( الميزان ذو الكمتين - الميزان الزنبركى - الميزان الحساس ) 
٦۔‏ يتحكم ۰۰۰۰۰ فى الأفعال المنعكستن. ( النخاع المستطيل - النصفان الكرويان - الحبل الشوک) 
۷۔ أىمادةلا بد ان يكون لها ( حجم فقط - کتلت فقط - حجم وكتلد ) 

۸۔ يحاط .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بغلاف دهنی . ( محور الخلين العصبيي - جسم الخليي العصبيي - المخيخ ) 

5 وزنأى جسم دائما يكون فى اتجاه ( سطح الأرض - مركز الأرض إلى أعلى ) 

) من خصائص ثانى أكسيد الکربون ( أثقل من الهواء - أخف من الهواء - يساعد على الاشتعال - كل ما سبق‎ ٠ 
) من الخطأ وضع الترمومتر الطبى فى ماء مغلى لأنه ( يلتوى - ينكسر - يقل حجمه‎ ١ 

۲۔ ‏ تنظيم ضربات القلب من وظائف ( التصطين الكرويين - المخيخ - النخاع المستطيل - المخ ) 

۲ يستخدم الميزان الزنبركى فى تعيين ( حجم الجسم - وزن الجسم - كتلي الجسم ) 

4 يحتوى مستودع الترمومتر الطبى على ( كحول - ماء - زثبق - هواء ) 

۵. . من المفاصل محد ودة الحركت ( الكتف - المعصم - الرسغ - الکوع ) 

٦۔ ‏ غازثانى أكسيد الکربون يحول ماء الجير إلى راسب ( أبيض - أسود - أصطر - أزرق ) 

۷ المراکز الحسیت الخمس تقع فى ( النصفین الكرويين - المخيخ - النخاع المستطيل - المخ ) 

۸۔ يستخدم الميزان ذو الكمتين فى تعيين ( حجم الجسم - وزن الجسم - كتلنّ الجسم ) 

۹. من مكونات جسم الخلین العصبيت ( الأوعيت الدمویخ - غلاف دهنى - التضرعات الشجیرین ) 

۸۰ تعرف الأماكن التى تتقابل فيها العظام معا ب ( الأوتار- الممٌاصل - العضد ) 

۱ الأنبوبيّ التى يتمدد بداخاها الزئبق فى الترمومتر تكون ( متسعنّ جدا - متوسطت الاتساع - شعریح - ) 
7 يوجد اختناق فوق المستودع فى الترمومتر ( المئوى- الطبى - الرقمى ) 

۲ يتكون الماء من اتحاد الأكسجين ب ( الأرجون - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - الهيد روجين ) 
5 مقدارما يحتويه الجسم من مادة يعبر عن معّهوم ( الکتلت - الوزن - الحجم - الكثافت ) 

0 القاتل الصامت هو غاز( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - الأوزون ) 

٦۔‏ یطاق على الترمومتر المثوى ترمومتر ( جاليليو - سيليزيوس - نيوتن ) 

۷ عظمت الضخذ تتصل بعظام ( الكتف - الحوض - القفْص الصد ری - جميع ما سبق ) 
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الرام جعة النہائیةٹ العلوم 


جسم كتلته ٠٠٤‏ جرام فان وزنه على سطح الأرض ٤(‏ نيوتن - +٠‏ نيوتن - 1۰۰ نيوتن ٠٠٠٤٤‏ نیوتن ) 

الثلج الجاف هو ( الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون الصلب - النيتروجين السائل ) 

الأكسجين ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ التأثير على ورقتی دوار الشمس ۰( حمضى - متعادل - قلوی - قاعدى ) 

يحاط صسصصمصصسصےےء پفالاف دھتی ۔ ( محور الخليىيّ العصبیس - المخيخ - الحيل الشوكى ) 

موّشر یساعدنا في التعبير عن مدى سخونت أو برودة الجسم ( الکتلح - الوزن - درجت الحرارة ) 

جسم وزنه على سطح الأرض ٦‏ نيوتن يكون وزنه على سطح القمر ( ۱ كجم - ١‏ نيوتن - 7 كجم - ٠‏ نيوتن ) 
النخاع المستطيل مسئول عن ( التحكم فى الحركات الاراديي - المحافظي على توازن الجسم - تنظيم العمليات 


اللاإراديي - الأفعال المنعکس ). 


رش الله 
انمت الأسئلة مع ای با ماع والتو فیں, 


ار مور سے 


08 6002 ات تا دول على الات والاختبارات من خلال مسح رمز ال‎ Bl 
05 01275026500 أو من خلال صفحة "المتميز - أ/ محمود سعيد".‎ 3 
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# ڪڪ ڪڪ 
[/ابراهیع محمد محجوب 4 ٠‏ إلصى |لسادس [ابنه‌ائي 

ع أسناذ |لعلوم ٤‏ الفيزياه 7 ليلة الإمتحان:7 ١‏ 

مادة لما چم الاسئلة |لاکٹر نكر بالامتداناث 


المصل الدراسي الأول 


۱- مقدار ما يحتوية الجسم من مادة ( الكتلة ) 

٢۔‏ وحدة قياس الكتلة يكافيء كتلة مشبك الورق المعدني ( الجرام ) 

۳ وحدة قياس الكتلة و يكافيء كتلة واحد لتر من الماء المقطر عند °٤‏ سلزيوس ( الكيلوجرام ) 

4- قوة جذب الأرض للاجسام و تؤثر نحو مركز الأرض ( الوزن ) 

5 وحدة قياس الوزن و يكافيء وزن جسم كتلته ۱۰۰ جرام ( النيوتن ) 

5- أداة تستخدم في تعيين وزن الجسم ( الميزان الزنبركي ) 


درجة الحرارة بين الجسمين (الحرارة ) 

( درجة الحرارة ) 
اد الموصلة للحرارة / مواد جيدة التوصيل للحرارة ) 
اد العازلة للحرارة / مواد رديئة التوصيل للحرارة ) 


۷ صورة من صور الطاقة تنتقل من جسم الى آخر بشرط وجود 
۸ مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أوابرودة جسم 
4- مواد تسمح بسريان الحرارة من خلالها 
١‏ ١-مواد‏ لا تسمح بسريان الحرارة من خلالها 


١-طبقة‏ بالغلاف الجوي تحمي الأرض من الإشعاعات | ( طبقة الأوزن ) 
۲۔لھب يستخدم في قطع و لحام المعادن و تصل درجة ( لهب الأكسي أستيلين ) 
۳-غاز أثقل من الهواء و يعكر ماء الجير الرائق ( غاز ثاني أكسيد الكربون ) 
4 -عملية تنشأ من إضافة الخميرة الى العجین بو يند ان یاجب کرات ( عملية التخمر ) 
5١-اتصال‏ التفرعات الشجيرية أو التفرعات النهائية لخلايا عصبية ( التشابك العصبي ) 
5١-إستجابة‏ تلقانية سريعة يصدرها الجهاز العصبي عند تعرض الجسم لمؤثر خارجي فجأة ( الفعل المنعكس ) 
۷ عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة و يتكون من مادة رمادية على شكل حرف !۲ و يحيط بها مادة بیضاء ( الحبل الشوكي ) 
۸-قدرة الكائن الحي على تغيير مكانه في الوسط الذي يعيش فيه ( الحركة ) 

۹۔محور الهيكل العظمي ( العمود الفقاري ) 

) -مناطق تفصل بين فقرات العمود الفقري تحميها من الإحتكاك ( الغضاريف‎ ١ 
) تقابل العظام و تسمح بالحركة فيما بين العظام ( المفاصل‎ عضاوم۔١‎ 

؟ "-مفاصل لا تسمح بالحركة في أي إتجاه مثل مفاصل الجمجمة ( المفاصل الثابتة ) 
۳-مفاصل تسمح بالحركة في اتجاه واحد فقط مثل مفصل الركبة و المرفق ( مفاصل محدودة الحركة ) 
4 ۲-مفاصل تسمح بالحركة في عدة إتجاهات مثل مفصل الكتف و الفخذ ( مفاصل واسعة الحركة ) 
۵ اتحاد الأكسجين مع العناصر ببطء في وجود الرطوبة ( التاکسد ) 

5 اتحاد الأكسجين مع العناصر بسرعة و ينتج عنه ضوء و حرارة ( الإحتراق ) 
سح 


۱- تتوقف الكتلة على كمية المادة بینما یتوقف الوزن على كتلة الجسم و كتلة الکوکب و بعد الجسم.عن مركز الکوکب 
۲- یقاس الوزن باستخدام المیزان الزنبرکي و تقاس الكتلة باستخدام المیزان ذو كفتين 

۳- کتلة الجسم مقدار ثابت بینما وزن الجسم یتغیر من کوکب الى آخر 

4- كلما زادت كتلة الکوکب كلما زادت جاذبيته و زاد وزن الجسم عليه 

٥۔‏ تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى في درجة الحرارة الى الجسم الأقل في درجة الحرارة 

-٦‏ النحاس من المواد جيدة التوصيل للحرارة بينما الهواء_من المواد رديئة التوصيل للحرارة 

۷- بستخدم البلاستيك في صناعة مقبض المكواة بينما يستخدم الألومنيوم في صناعة أواني الطهي 

۸۔ النحاس أسرع المعادن توصيلا للحرارة ثم الألومنيوم ثم الحديد 

4- الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هي تغير حجم السائل الموجود به بتغير درجة الحرارة 

١‏ -من أنواع الترمومترات الطبی و المنوي 

١١-الترمومتر‏ الطبى يحتوي على إختناق بينما الترمومتر المنوي لا يحتوي على اختناق 


۲ -تدریج الترمومتر المئوي يبدأ بصفر و ينتهي ب ١٠٠_درجة‏ سلزیوس رح 
٣‏ ۔تدریج الترمومتر الطبي يبدأ به ۳ ° سلزيوس و ينتهي ب °٤١‏ درجة سلزيوس 

؛ ١-يستخدم‏ الترمومتر الطبی في قياس درجة حرارة الإنسان بينما يستخدم الترمومتر المنوي في قياس درجة حرارة السوائل 

۰ -بتحول غاز ثاني أكسيد الكربون بالضغط و التبريد الى سائل و بتخفيف الضغط عنه يتحول الى صلب يسمى بالثلج الجاف 

7 -ثاني أكسيد الكربون الصلب يسمى الثلج الجاف و يستخدم في التبريد 

۷-ینتج غاز الأكسجين من عملية البناء الضوئي بينما ينتج غاز ثانی أكسيد الكربون من عملية التنفس 

۸-بستهلك غاز الأكسجين في عمليتي التنفس و الإحتراق 

4-يستهلك النبات غاز الأكسجين أثناء التنفس بينما بستهلك غاز ثانی أكسيد الكربون أثناء عملية البناء الضوئي 

٠۔یمثل‏ غاز النیتروجین۸ 96۷ بینما يمثل غاز الأكسجين 90۲۱ بينما يمثل غاز ثاني أكسيد الكربون 96۰.۰۳ 

۱-نحصل على غاز ثاني أكسيد الكربون بإضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف الى كربونات الكالسيوم 

۲-یسمی غاز النيتروجين بالآزوت و معناها عديم الحياة 

۳-تثبت بکتریا العقد الجذرية في النباتات البقولية مثل الفول و البرسیم النیتروجین في صورة غير عضویة 

4 ۲-من أمثلة النباتات البقولية الفول و البرسیع و البازلاء 

۰-ینحل فوق أكسيد الهیدروجین في وجود ثانی أكسيد المنجنیز کعامل مساعد الى ماء و أكسجين 

-بترکب جزيء الأوزون من ۳ ذرات أكسجين بینما يتركب جزيء الماء من ذرة أكسجين و ۲ ذرة هیدروجین 

۷۔الخلیة العصبية وحدة بناء الجهاز العصبي و تترکب من جسم الخلية و محور الخلية 

۸-یترکب الجهاز العصبي من جهازین رنیسین .هما الجهاز العصبی المركزي و الجهاز العصبی الطرف 

۹-يتركب الجهاز العصبي المركزي من المخ.و الحبل الشوکی ب ,الجهاز العصبي الطرفي من عصاب مخية و أعصاب شوكية 
۰-یترکب المخ من النصفان الکرویان و المخیخ و النخاع اله 
۱-یترکب العمود الفقري من ۳۳ فقرة عظمية بینما یترکب افك 
۲ -عدد الاعصاب المخية ۱۲ زوج و عدد الأعصاب الشوع | 
۳ مرکز التحکم الرئيسي بالجسم هو المخ و یوجد داخل*۶" 
ء ۳-ضرورة تناول الغذاء الغني بعنصري الكالسيوم و ا م 
٥۔تتصل‏ عظام الطرفين العلويين بعظمة الكتف بينما 


(د) لتجنب الإصابة بأمراض العظام 
ن السفليين بعظام الحوض 


۱- كتلة نصف لتر من الماء المقطر تساوي و........... چرام (°- 0-5۰( 
۲- اذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض ۱۰ کجم فان كتلته على القمساتشاوي ير ......كجم 2 )٠٠-٠١-٠٠١(‏ 
۳ الوزن بالنيوتن = الكتلة بالكيلوجرام × یچئٹ....... ۳پشظےػ ور ق )0-10-1۰07( 
4- وزن جسم كتلته ۲۰۰ جرام على سطح الأرض يساوي تقريبا i...‏ ( ۲۰-۲ -۲۰۰۰۱) 
٥۔‏ حدد أيهما أسرع توصيلا للحرارة ؟ حا ]ےر[ ات قاگھ ‏ ( الحديد - النحاس - الألومنیوم ) 
5- الغاز الذي يعكر ماء الجير الرائق هو ........ .............. ل ( الاکسچین - النيتروجين ‏ ثانی أكسيد الکربون ) 
۷- المراکز الحسية الخمسة تقع في مس ییآ" (المخیخ 2 النصفین الكرويين ‏ الحبل الشوكي ) 
۸- السانل المستخدم في صناعة الترمومترات هو 1 سين لكحورل) 
-٩‏ يستهلك غاز ................. في عملية البناء الضوئي في النبات ( الأکسجین - ثانی أكسيد الکربون - الأوزون ) 
۰ ................... يحافظ على توازن الجسم أثناء الحركة ( المخ - النخاع المستطیل - المخیخ ) 
۱ ۰۰ وحدة قياس درجة الحرارة ( السلزیوس - الجرام - الترمومتر ) 
۲ -الغاز المستخدم مع غاز الأستيلين في قطع و لحام المعادن هو 520202020 ( النیتروجی "ا" الأكسجين ‏ الهیدروجین ) 
۳-بدخل غاز ثاني أكسيد الکربون في صناعة 0 0202020000 (الفولاذ -االقياه الغازية - البارود ) 
4 -المادة الرمادية بالحبل الشوكي على شکل حرف لد ۶-۸ 26) 
-٥‏ عند وضع شریط ماغنسیوم مشتعل في مخبار به غاز ثاني کسید الکربون يترسب ا ہے ار .۳ ۲ 

( الماغنسیوم - الكربون ‏ الئیتروجین ) 
-٦‏ عدد آزواج الضلوع الملتحمة من الأمام بعظمة القص سس زوجا ( ۱۰-۱۲-۱۱ ) 


۱ کتلة الجسم على الأرض هي نفس کتلته على القمر لأن الكتلة مقدار ما يحتويه الجسم من مادة و لا تتغیر بتغیر الکوکب 


۲ قوة جاذبية الارض آکبر من قوة جاذبية القمر لانه كلما زادت كتلة الکوکب زادت جاذبیته للأجسام 
۳ وجود مسافات بين قضبان السکك الحديدية حتی لا تتمدد صیفا بالحرارة فيؤدي الى التوانها فتحدث حوادث القطارات 
4- تصنع أواني الطهي من الألومنیوم لأن الألومنیوم من المواد جيدة التوصیل للحرارة 


تصنع مقابض آواني الطهي ( المكواة ) من البلاستيك لأن البلاستيك من المواد رديئة التوصیل للحرارة 


الاوائُلِ 


5- تستخدم الملابس الصوفية الثقيلة في الشتاء لأن الصوف رديء التوصیل للحرارة فلا تتسرب الحرارة من ج 


- وجود اختناق فوق مستودع الترمومتر الطبي حتى يمنع عودة الزئبق الى مستودع الزئبق قبل أخذ القراءة 

۸ يجب رج الترمومتر الطبي قبل استخدامه حتی يعود الزئبق الى المستودع 

9- يفضل استخدام الزئبق في صناعة الترمومترات لأنه فلز سائل جيد التوصيل للحرارة فضي اللون و منتظم التمدد مع 
درجات الحرارة المختلفة - يبقى سائلا بين -۔۶۳۹ و ۶۳٥۷‏ سلزيوس لذلك يعطى مدى واسعا لقياس درجة الحرارة 

-للأجسام العالقة أهمية و اضرار لآنها تفيد في تكثف قطرات المطر على سطحها و من أضرارها انها تلوث الهواء الجوي 

١-زيادة‏ نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب تناقص المساحات الخضراء و إزالة الغابات و زيادة حرق الوقود 

۲ -یستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون في اطفاء الحرائق لأنه لا يشتعل و لا يساعد على الإشتعال 

١-تضاف‏ الخميرة الى العجين عند صناعة الخبز لأنه يجعل الخبز مساميا و مستساغ الطعم 

4 ۱-غاز الأوزون هام جدا في الطبيعة لأن طبقة الأزون تحمي الأرض من الإشعاعات الضارة القادمة من الشمس 

۵ -یتم عزل أعمدة الكباري بالدهانات لحمايتها من الصدأ و التآكل 

7 ۱-تزداد كتلة سك التنظیف بعد احتراقه بسبب إتحاده مع الأكسجين مكونا أكسيد الحديد 

۷۔یجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل لأن الأكسجين شحيح الذوبان في الماء 

7 ثبات نسبة الأكسجين في الهواء الجوي لأنه يعوض بإستمرار من خلال عملية البناء الضوئي 

٩‏ -لغاز النيتروجين أهمية كبيرة في حياة الإنسان لأنه يدخل في تكوين أهم جزء من البروتينات في الأنسجة الحية 

٠۔یستخدم‏ النيتروجين في ملء إطارات السيارات لثبات حجمه النسبي مع درجات الحرارة المختلفة 

١اصابة‏ النخاع المستطيل بصدمة تؤدي الى الوفاة لأنه مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل ضربات القلب 


؟ ؟-يحيط القفص الصدري بالقلب و الرئتين 


٣۔وجود‏ | داخل الجمجمة و الحبل الشوكي داخل العمود الفقر 


الأشياء على سطح الأرض 
أ لتكون طبقة من أكسيد الحديد على سطحه 


غاز ثاني أكسيد الكربون و يجعل الخبز يتمدد مما يجعل الخبز 


-١‏ لم توجد جاذبية للأرض 
"- تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أيام للهواء الرطب 
۳ إضافة الخميرة الى العجين عند صناعة الخبز 


مساميا و طعمه مستساء 
7 دصیف i Mago HEE‏ ا اليد عن الجسم الساخن نتيجة للفعل المنعكس 
۰ صنع مقبض براد الشاي من النخاس تفع درجة حرارة المقبض و لا نستطيع الإمساك به 
٦۔‏ التعرض المستمر للضوضاء تؤثر سلبا على الجهاز العصبي 
۷- عدم وجود النیتروجین في الهواء الجوي لا نستطیع السيطرة على عملیات الاحتراق على سطح الأرض 
۸- زيادة نسبة ثاني اکسید الکربون في الغلاف الجوي حدوث اختناق للكائنات الحية - و حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري 
۹۔ عدم وجود الاکسجین في الهواء الجوي يموت الانسان و الحیوانات 
٠-شرب‏ كميات كبيرة من المشروبات الغازية يسيب يسبب مرض هشاشة العظام و قد تؤدي الى الوفاة 
١١-جميع‏ عظام الجسم بدون مفاصل لا يستطيع الإنسان الحركة 
؟١-عدم‏ وجود اختناق في الترمومتر الطبي يعود الزئبق قبل اخذ القراءة 
٣‏ ۔لم توجد غضاريف بین بين فقرات العمود الفقاري تحتك الفقرات ببعضها و يشعر الإنسان بالألم 
4 -الاستمرار في تناقص المساحات الخضراء و إزالة,الغاباٹ تزداد نسبه از ثانين أكسيد الکربون في الهواء 
-كتلة جسم عند إنتقالها من سطح الأرض الى سطح القمر تظل كتلته ثابته لا تتغير 


EEE ۱‏ حمایة الأرض من الإشعاعات الضارة 


الغضاريق : تمنع احتكاك الفقرات ببعضها أثناء الحركة 


الجمجمة : حماية المخ 
لهب الاکسی الخ : قطع و لحام المعادن 

065099 صناعة أواني الطهي و القدور و الغلايات 

الا رحدة بناء الجهاز العصبي 

الغلاف الجوي : حماية الأرض من الأشعة الضارة و اعتدال درجات الحرارة على سطح الأرض 

E -‏ المسنول عن الأفعال المنعكسة و نقل الرسائل العصبية من الجسم الى المخ و العكس 

١ ١‏ ثاني أكسيد المنج 40570252756[ يعمل كعامل مساعد يزيد من سرعة إنحلال محلول فوق اكسيد الهيدروجين 


تمد نبات الفول و البرسيم بالنیترروجین في صورة غير عضوية 


الاواعل 3 
١١‏ الإأجسلام E‏ تتكثف قطرات المطر على سطحها د 
EE ١١‏ حماية القلب و الرنتین و المساعدة في عمليتي الشهيق و الزفير 

۳ ١-الترمومتر‏ : أداة قياس درجة الحرارة 

١ 4‏ تسمح بالحركة فیما بین العظام 

I. ۰‏ الكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون 

5 الميزان الزنبرکی : أداة قياس وزن الأجسام 

× الطراقان لزان حمل باقي أجزاء الجسم و المشي و الجري 

۸[ حفظ توازن الجسم أثناء الحركة 

؟١-‏ الطبقة الذهنية بمحور الخليّة ال حمايته و إمداد الخلية بالطاقة 

090۳500۳-۰ نقل الرسائل العصبية 


أ كتلة الجسم ب- - كتلة الکوکب الموجود/عليه الجسم ج - بعد الجسم عن مركز الكوكب 


تصنع اواني الطهي و القدور و الغلايات المستخدمة في المصانع من الألومنيوم 


أ- صناعة مقابض اواني الطهي 
بد مکاعا مقیش الیگ الا ` 

( مكتشف التدریج المئوي ) السليزي‎ ٤ 

5 مكتشف تدريج فهرنتهايت 

-٦‏ اول من اكتشف غاز الأكسجين جوزيف بريستلي 


۷- اول من اطلق على الأكسجين هذا الاسم : أنطوان لافوزيية 
مكتشف غاز النيتروجين : رے پانیال رازرفود 
Mahgoup‏ مایا 
غاز عدیم اللون و الطعم و الرانحة - شحیح الذوبان في الماء - أثقل من الهواء - لا یشتعل و لکن یساعد على الاشتعال 


آندریس سیلیزیوس 


غاز عدیم اللون و الرانحة - یذوب في الماء - اثقل من الهواء .لا یشتعل و لا یساعد على الاشتعال 


غاز عدیم اللون و الطعم و الرانحة - صعب الذوبان في الماء - اخف من الهواء .لا یساعد على الاشتعال 


۲ 
-١‏ ملء إطارات السيارات و الطائرات ۳-صناعة الفولاذ الذي لا يصدأ 
٢۔‏ تركيب البارود و النشادر الأسمدة و مخصبات التربة 4-ملء بعض أنواع المصابيح 


-١‏ ممارسة الرياضة البدنية بانتظام 
۲ تجنب مواقف الإنفعال الشديد و عدم التعرض للضوضاء و عدم الادمان 
٣۔‏ عدم ارهاق أعضاء الحس و عدم الإكثار من تناول المواد المنبهه 


۱ 


أكتب البیانات : 
۱- ثاني اکسید المنجنیز 
۳ محلول فوق اکسید الهیدروجین 


۱- یدخل في تکوین الماء : ذرة اکسجین و ذرتین هیدروجین 
۲ یدخل في تکوین الأوزون : یتکون من ثلاثة ذرات أكسجين 
۳۔ یضغط في اسطوانات و یستخدم في تسلق الجبال و الغوص تحت الماء و التنفس الصناعي و قطع و لحام المعادن 


لس 


المادة (۱) حمض هیدروکلوريك مخفف 
المادة )۲( کرپونات الکالسیوم 


۱ عملية البناء الضوني 
۲ اطفاء الحرانق 

۳ صناعة المیاه الغازية 
٤۔‏ التبرید ( الثلج الجاف ) 


ث۔ الشکل المقایل یمثل الخلية العصبية 
١‏ تفرعات نهائية 
۲ محور الخلية 
٣۔‏ نواة 
ج- الشکل المقابل يمثل التريتقاالة” الط 
-١‏ مستودع الزئبق 
۲ اختناق 
۳ انبوبة شعرية 
4- انبوبة زجاجية شفافة 


۱ درجة تجمد الماء 
5 درجة غليان الماع 


المشي و الجري 
و حمل باقي أجزاء الجسم 


تناؤل الطعام و الشراب | 
و الإمساك بالاشیاء عشت 


35101508 رمدي لون على شيل حرف ؛ 
1 الغا افكت نحط ید ارب 


فی الشكل المقابل 

تنتقل الحرارة من الجسم (أ) إلى الجسم (ب) 

السبب : لأن الحرارة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة 
الى الجسم الأقل في درجة الحرارة 
متى يتوقف إنتقال الحرارة ؟ عند تساوي الجسمين في درجة الحرارة 


السؤال الثامن : 


وجة المقارنة 
التعريف 

اتجاه التاثیر 
العوامل التي 
اداة القياس 
وحدات القياس 


) جا إلا 


تأثير تغير المكان 


قارن بين كلا مما يأتي 


الكتلة 

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة 
ليس لها اتجاه تأثير 

كمية المادة 


الميزان المعتاد - الميزان الحساس 
الجرام - الكيلوجرام 
لا تتغير 


| الميزان المعتاد 

أداة قياس الكتل الكبيرة 
المواد جيدة التوصیل للحرارة 
مواد تسمح بسريان الحراراة من خلالها 
النحاس - الالومنیوم - الحديد - الزئبق 
قياس درجة حرارة الإنسان 
| يبدأ من ه"” سلزيوس 
| و ينتهي ب 2٦٤‏ سلزیوس 
| يحتوي على اختناق 


١ 5‏ الزئبق الزئبق 
وجة المقارنة تدريج فهرتهايت تدريج سيليزيوس 
درجة غليان الماء | ۰۲۱۲ E‏ ۳ صفره 
درجة تجمد الماءع | ۰۳۲ +9۱۰ 
وجة المقارنة | التأکسد الاحتراق 
التعریف اتحاد الاکسجین مع العناصر ببطء في وجود الرطوبة |.اتحاد الاکسچین مع العناصر بسرعه و ينتج عنه ضوء وحرارة 
وجة المقارنة | غاز الأكسجين غاز ثاني أكسيد الکربون _ غاز النیتروجین 
الرمز الكيميائي | ر0 N2 CO2‏ 
التركيب يتركب من ذرتين اكسجين يتركب من ذرة کربون و ذرتين اکسجین | يتركب من ذرتين نيتروجين 
نسبة الغاز 20/0 8۷.٣۳‏ %۷۸ 
التحضير يحضر من فوق أكسيد الهيدروجين في | يحضر من تفاعل كربونات الكالسيوم 
وجود ثاني أكسيد المنجنيز كعامل مساعد | مع حمض الهيدروكلوريك المخفف 
تقريب شریط | يظل مشتعلا و تتكون مادة بيضاء من يظل مشتعلا و تتكون مادة بيضاء من 
ماغنسيوم الى أكسيد الماغنسيوم أكسيد الماغنسيوم و تتكون مادة 
الغاز سوداء اللون على جدران المخبار 


مركز التحكم الرئيسي بالجسم ينسق السلوكيات و 
العواطف و التفكير 
النصفان الكرويان 
تحتويان على مراكز التفكير و التذكر 
المستول عن العمليات الارارادیه 
الأعصاب الشوكية 
۱ زوج )٦٦(‏ 
الحبل الشوكي 


| وحدة قياس الكتلة و هو ما يكافيء كتلة واحد لتر من 


| و ينتهي ب ۶2۰١‏ سلزيوس 


كربونات الكالسيوم : 
لا تذوب في الماء (.راسب أبيض ) 


الوزن _ 

قوة جذب الأرض للجسم 

يؤثر نحو مركز الأرض 

١د‏ كتلة الجسم ۲- كتلة الكوكب 
۳۔بعد الجسم عن مركز الكوكب 
الميزان الزنبركي 

النيوتن 

يتغير 


حدة قياس الكتلة و هو ما يعادل كتلة مشبك الورق 
المعدني 
الميزان الزنبركي 
أداة قياس الوزن 
المواد رديئة التوصيل للحرارة 
مواد لا تسمح بسريان الحرارة من خلالها 
الورق - الهواء - القماش - الخشب - البلاستيك 


قياس درجة حرارة السوائل 
أيبدأً من صفر سلزيوس 


لا يحتوي على اختناق 


داخل تجويف فقرات العمود الفقاري 
المسئول عن الأفعال الكنعكسة 


النخاع المستطيل 
المسنول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل تنظيم 
ضربات القلب و الجهاز التنفسي 


الأعصاب المخية 
۲ زوج )"٤(‏ 


المخ 


آ5 الجمجمة - العمود الفقری - القفص الصدري عظام الطرفان العلویان 


۔- عظام الطر فان السفلیان 
وجة المقارنة العمود الفقاري القفص الصدري 
الوظيفة الإنحناء في جميع الإتجاهات حماية القلب و الرئتان 
حماية الحبل الشوكي المساعدة في عمليتي الشهيق و الزفير 
وجة المقارنة الطرفان العلويان الطرفان السفليان 
عظمة العضد - عظمتا الساعد - عظام اليد عظمة الفخذ - عظمتا الساق - عظام القدم 


مفاصل تسمح بالحرکه في جمیع الاتجاهات | مفاصل تسمح بالحکه في اتجاه واحد فقط 
الفخذ - الرسغ - الکتف - الکاحل -المعصم | الکوع - المرفق - الرکبة 


(أ)كتلة الجسم على سطح القمر 
(ب)وزن الجسم على سطح الأرض 


اس 1 1 = ٠‏ نيوتن 


الوزن على القمر = الوزن على الارض + > 
الوزن على القمر = ما = 5 = ۱۰۰ نیوتن 


(أ)كتلة الجسم على سطح الأرض 
(ب)وزن الجسم على سطح القمر 


الكتلة بالكيلوجرام = الوزن بالنيوتن + ٠١‏ 
الكتلة بالكيلوجرام = ۷۲۰ + ٠١‏ = ۷۷ كيلوجرام 


الوزن على القمر = الوزن على الأرض + ٦‏ 
الوزن على القمر = ٦ 3 VY‏ = ۱۲۰ نيوتن 


السؤال الأول : اكتب | 


) مقدار ما يحتويه الجسم من مادة . ( ._الكتلة_‎ )١ 
) ؟) قوة جذب الارض للجسم . (_الوزن.‎ 
) وحدة قياس الكتلة و تكافيء تقریباً كتلة لتر من الماء المقطر.( الكبلوجرام‎ )۳ 
وحدة قياس الوزن و تکافیء قر تا وزن جسم کتلته ۱۰۰جرام. ( النفوتن)‎ ) 6 
) شنخدم في تعیین وزن الجسم. ( _ الميزان الژنبرعي..‎ 
) 8ة تتخدم في تقدیر كتلة الجسم. (_ المیزان المعناد..‎ 
) وجلاة فا الكتلة و تكافيء تقریباً كتلة مشبك الورق المعدني. ( الجرام‎ 
is hi ۱ 
)  ةيرارحلا لطاقة‎ 
پیر عن س سخونة آو برودة الاجسام. ( مب‎ 
) خلالھا۔ ( المواد جيدة التوصیل للحرارة..‎ 
) ارة خلالها. ( _ المواد رديئة التوصیل للحرارة.‎ 
) هة المواد الساتلة. (_ الترمومتر المئوي_‎ 


۵ ۳۹ حيو سز رے نمو 3 


ديات ( 5 ہہ 


۲ 06 أداة تخدم في جا 
۳ ۱( أداة تستخدم فی 
(1٤‏ السائل يون يوسي : مد 
١‏ أداة حديثة تستخد جةيكزارة حس ال فال خاصة. 4 0 گمے , 
( ۱ اس : درج طفال خاص 4 ر__ میتی آارفتی ) 
۹( العملية التي من خلالها تمتص النباتاب الخطعهاء غاز ثاني أكسيد الکربون في وجود 
الضوء و تکون المادة الغذائية للکائنات الح و فطلو غا الاکسجین. ( البناء الضوني ) 
۷( مادة غنية بالاکسجین تستخدم فی تحضيره غاا یھن گی المعمل. 
۵ مق کسید الوبدروجين) 
۸) 0 خليط من الغازات التي تحيط بالكرة الأرضية. ( الغو الجره 
۹ ۱( مادة تستخدم لتزيد من سر عه 2 التفاعل دون أن تتأثر 4 3 
_)٠‏ غاز یتکون من ثلاث ذرات اکسجین. (. غاز الاوزون.. 
۱( مادة تتکون عند اتحاد الأکسجین مع الحدید. ( _ کسید الحدید © 
۲ لهب یستخدم في قطع و لحام المعادن. ۱ .. لهب الأكسي اسیتیلین.. 
۱( 32 ار سا ال ۱ غاز كل آکسید الکربون) 7 
°( الغاز المستول عن ظاهرة الاحتباس الحرارى التى تسیب ارتفاع درجة TE‏ لااد 
( غاز ثاني اكسيد الكربون ) 
۳۹( المركب المستخدم فى الکشف عن غاز ثانى أكسيد الكربون . 
( ماء الجپر الرائق " هيدر وكسيد الكالسيوم ".) 
¥( المركب المسبب لتعكر ماء الجير الرائق عند إمرار غاز ثانى الكربون في ماء الجير 
الرائق . ( كربونات الكالسيرم_) 


إعداد // |/ إبراهيم محمد مدرسة الشيماء الخاصة بقليوب ١‏ 


۸) _ غاز یسمی بالازوت أو ( عدیم الحياة ) ( غاز النيتروجين.) 
۹( استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة . ( الفعل المنعکس 
۳۰( جزء من الجهاز العصبی مسئول عن الافعال المنعکسة . ۳ 
)٦‏ . وحدة بناء الجهاز العصبی . ( الخلية العصبية_) 
عضو يصل المخ بالحبل الشوکی ومسئول عن العملیات اللاإرادية . ( النخاع المستطیل ) 
علبة عظمية یوجد بداخلها المخ . ( الجمجمة ) 
عضو يتكون من مادة رمادية داخلية على شکل حرف !۲ یحیط بها مادة بیضاء . 

4ء من الجهاز العصبی المرکزی مسئول عن نقل الرسائل العصبية من اجزاء الجسم 
اأ اخ والعکس . ( الحیل الشوكي) 

-هاز دم ۳ عن اکال و التنسیق بین ۳ جسم الانسان . ( الجهاز العصبي ) 

اگ لي نيسى في جسم الانسان . ( مع 5 


)20 الأعصاب التی تخرج من الحبل الشوكي . ( الا پ8 شر 

۸)) الأعصاب التى تخرج من المخ . ( الأعصاب المخية» 

۹( الهيكل الذى يضم الجمجمة والعمود الفقارى والقفص ۱ ص رعق 

)٠‏ محور الهیکل العظمی فى جسم الانسان . ( العمود الفقاري.) 

ف الهیکل الذی يضم الطرفین العلویین والطرفین السفلیین . ( الهیک 

 )۲‏ موضع اتصال طرفى عظمتين. ( المفصل.) 

 )رهکرحلا جهاز يتكون من الجهاز الهيكلى والجهاز العضلى . ( الجهاز‎  )۳ 

۵) ما يوجد بین الفقرات لتمنع احتكاكها ببعضها أثناء الحركة . ( الغضاريف ) 

 )۹٥‏ عظمة تتصل العشرة آزواج الاولی من الضلوع بها من الامام . ( عظمة القص_) 

) مقدرة الکائن الحی على تغيير مکانه فی الوسط الذی يعيش فيه ( الحر کة‎ )٦ 

2۷( علبة عظمية تحتوى على تجاويف للعينين والانف والأذنين والفم . (_ الجمجمة_) 

5۸( یترکب من ۳۳ فقرة عظمية بینها غضاریف تمنع احتکاك الفقرات ببعضها آثناء الحركة 
( العمود الفقاري_) 


اعداد // |/ ابر اهیم محمد مدرسة الشیماء الخاصة بقلیوب ۲ 


اس ود قد ۳ سے ۳ بين" کےا کے“ سم 
٦‏ د مر كير مج 8 لہ ب ضح ہہ 


ہہ ہج 
ف سے 


ا ا جاخ مم ان ےا چا لے ہہ 


. إذا کان وزن جسم بالمیزان ال اذ بركد 


 )۹‏ عضو في الجهاز الهيكلي يساعد فى عمليتى الشهيق والزفير . (القفص الصدري) 
۰ العظام التي تتصل بعظام الكتف . ( عظام الطرفين العلويين ) 

6 العظام التي تتص بعظام الحوض . ( عظام الطرفين السفليين_) 

0)5 المفاصل التى لا تسمح بأى حركة. ( المفاصل الثابتة. ) 

۳( المفاصل التی تی تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط . (المفاصل محدودة الحركة) 
)٤‏ المفاصل التی تتيح الحركة فی جميع الاتجاهات . (المفاصل و اسعة الحركة) 


_ الجر ام أو ١‏ الكيلوجرام. . بینما يقاس الوزن بوحدة . النیوتن_ ۱ 
2 ام المیزان المعتاد بینما يقاس الوزن باستخدام . المپزان الزنبرکی . 
ابڪ يتغير بتغير . المكان _ 


1 . ۴ کٹ الجر کلڈ کرک الموجود عليه الجسم و بعد الجسم عن مركز کرک 


جميع المعادن جیدة التوصیلا ۱ ۹ 
تنتقل الحرارة من گی الاعلی إلى الا 
یوصل النحاس الحرارة نع من الین 
من المواد حيدة التوصیل الحر اري. انحا ی 1 3 
ار زدوگاااٹرسنل الحرازيی. eT‏ ان 5 
تتنككم الامو ألاجيدة التوصيل الحر ارد ئى .صناعة اريف الى يال م الغلايات _ 
درس وی در سس یں تج شس المكواة الكهربية 
من أنواع الترمومترات _الترمومتر الطبی و الترمومتر المتقی ‏ 
يوجد اختناق في الترمومتر , الطبي.... 
تدریج الترمومتر الطبي يبدأ من درجة 4 حرارة ۳۰ وينتهي عند درجةكيرًا ۱ 
الفكرة الأساسية لعمل الترمومترات هي تغير. ۹ ۰ ۱ الموجود يها مه تغپردر > 
یستخدم الترمومتر المتوي في . قياس درجة حرارة السوائل بينما يستخدم الترمو 
قياس درچه حرارة جسم الإنسان . 


. الاظ با في درجة الحرارة. 


آ ... ۳۲ ۴۷ 


2۹ 5 ۱ 5 


۲ يتجمد الماء عند درجة حرارة. صفر درجة سيليزية ويغلي عند درجة حرارة. ٠٠١‏ درجة 
۳ تدریج الترمومتر المئوي يبدأ من درجة حرارة_صفر. إلى درجة حرارة ١١‏ 

.٤‏ المصدر الرئيسي لغاز الأكسجين هو _ النباتات الخضراء من خلال عملية ‏ البناء الضوني.. 
٤‏ يُغطى الحدید بمادة عازلة لتمنع تكون . الصداً ۱ 

٦۔‏ يُستخدم لهب اکس یران کے قطع وتم الق .. 

۷ اتحاد غاز اہی نے فی سو ی سے سے بو هی ۔احتراقف... 

۸ تم تحضیر غاز الاکسجین من فوق أكسيد الهپدر وجین في وجود ثاني اکسید المنچن 


اعداد // /١‏ ابراهیم محمد مدرسة الشیماء الخاصة بقلیوب ۳ 


۹. يتكون الماء من اتحاد ذرة أكسجين مع ذرتي هپدروجین, 
۰ اتحاد غاز الأكسجين مع العناصر ببطء فی وجود الرطوبة يُسمى تاکسد. 
0 فى عملية البناء الضوئى يمتص النبات غاز ثاني أكسيد الكريون وینتج غاز_الأكسجين بينما فى 
عملية التنفس يستهلك غاز_الأكسجين وينتج غاز ثاني اكسيد الكريون... 
. تبلغ نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بالغلاف الجوی ۰.۰۳ ویرمز له بالرمز_«©© 
۳ يحول غاز ثانى أكسيد الكربون ب الضغط و التبريد_ إلى سائل وبتخفيف الضغط يتحول إلى 
الثلج الجا ب الذي يستخدم فى التبريد. 
ê E‏ انى أكسيد الکریون نتيجة احتراق المواد العضویة مثل _ الخشب و الفحم وكذلك من 
عم 6 نف ۳ م الكائنات ت الحبة . 
أكتكيؤا ينتج من عملیة البناء کر سا أكسيد الکربون ينتج من عملية_التنفس . 
1 يتم تحصییز غاژثان, اکسید الكربون بتفاعل حمض الهیدر و کلور يك سسحتت مع کربونات الکالسیوم 
لاني بون بازاحة الهواء لاعلی لانه أثقل من الهواء . 
1 کید اور فى صناعة المياه الغازية ‏ 
۹ يتكون جزىء ناه گیل الكللإون من ذرة كربون مرتبطة بذرتي أكسجين 
۰. غاز ثانی أكسيد الکربون 3 نيع الماء یں بازاحة الماء کنل 
0 غاز ثانی أكسيد الکربون كرهظ 
کک یتقو اسر الزااق سا خسن سے 
التی لا تذوب فیا الماع . 
٣‏ القاتل الصامت هو غاز ثاني أكسيد الگربون 
4 عفد وضع شریط ماغتسیوم مشتعل کی مار ها 
وتترسب مادة سوداء على جدران المخبار هی الک بل 
.٤٥‏ يشكل النیتروجین ۷۸ / من الغلاف الجوی . 
.٦‏ اساس تکوین البروتین بالجسم عنصر النيتروجين والمع روڈ 
۷ تثبت بکتیریا العقد الجذرية نیتروجین الهواء الجوی في جذو 
۸ نتکون أكاسيد النتروجین فی الهواء الجوی آثناء حدوث البرق_. 
8 النیتروجین عنصر آساسی فی ترکیب البروتینات الموجودة في مهن 
۰ _ جزیء غاز النیتروجین يتكون من ذرتي نیتروچین,ویرمز له م 3 
.١‏ الجهاز العصبى الطرفى يتكون من الأعصاب المخية والاعصاب الشوكية.... 
۲ يحاط محور الخلية العصبية بطبقة دهنیه _. 
۳ يتكون المخ من الفسقان الكرويانو المخيخ و النخاغ السشطليل . 
٤ه.‏ كثرة تناول الشاى والقهوة يسبب التوتر العصبى و يؤثر على فترات الوم وضربات الفا 
.٥‏ يتركب الجهازالعصبى من جهازين رئيسيين الجهاز العصبي المركزي والجھاز العصبي الطرفي 
.٦‏ عدد الأعصاب المخية ,۱۲ زوج وعدد الأعصاب الشوكية ٣١‏ زوج 
۷ مركز التحكم الرئيسى في جسم الإنسان هو المخ ویوجد داخل علبة عظمية تسمى_الجمجمة. 
۸ الحبل الشوكى يتكون من مادة داخلية هي المادة الرمادية تظهر على شكل حرف .11 ۔ 
۹ يتحكم الحبل الشوكي قى الأفعال المنعكسة . 


إعداد // |/ إبراهيم محمد مدرسة الشيماء الخاصة بقليوب ٤‏ 


۰. تتركب الخلية العصبية من جسم الخلية و محور الخلية 

٦‏ يحتوى جسم الخلية على نواقو سيتوبلازم_و _غشاء بلازمی.. 

وھ سب چم ایا دا تسمى التفرعات الشجيرية والتی تتصل بخلایا عصبية مجاورة ]ها 
۷1 تور Ê e E‏ سوت هو . اسطواني مغلف بطبقة , دهنیه _ 35 

۴ يكبي محور الخلية بتفرعات نهانية ء تتصل ب . العضلات أو تكون تشايك عصبی مع خلايا 


م اہ رة 00 TE‏ توی على الملایین من الخلایا العصبية . 
" النطنيق»الكرويان عبارة عن جسم کروی كبير يتكون من جزأين يفصلهما شق 5 ويربطهما 
اليافوعمكية مييئولة عن الاتصالات بینهم... 
نها انی ويان بکثرة التلافیف و الثنيات .. 
اديا کت فيها النصفان الکرویان المشي و الجلوس و القيام.. 
مرواكز اتکی و یں 


۷۹ العمو د الفقاری < 2 5۳ کار 1 5 کا يفا : تمنع م احتكلك ۳٣‏ ات 
نا MAN‏ مجمة و العمود تچ القفص الصدري . 


اچ 


وا 3 الق ٠‏ ۵ 
۷1 سی لسن د الفقاري للجسم بالانحناء فی ال تحااقاتاآلہختلف 
۷۷ من العمود الفقاری على حماية_الحبل الشو کی بیما مل لاگ 
۸ بتصل عظام الطرفین العلويين بعظام الکتف بینما يتلا عظا 
سے نک الثالث : ضع علامة(1) آمام العبارة الصحيحة و عا 
.١‏ يستخدم الميزان الرقمي في قياس الوزن. ۱ 
؟. وزن الجسم على سطح القمر يساوي سدس وزنه على سطح الأرض (” 
۳ تقاس الكتلة بوحدة النیوتن. 
:. تختلف کتلة الجسم من مکان لآخر. 
.٥‏ كلما زادت کتلة الکوکب قل وزن الجسم عليه. 
٦‏ جسم وزنه ۲۰۰نیوتن تکون کتلته ۲۰ كيلوجراماً. 
۷ کتلة الجسم توثر دائماً في اتجاه مركز الأرض. 
۸ وزن الجسم مقدار ثابت لا يتغير بتغیر المکان. 
1. یقاس وزن الجسم بالمیزان الزنبرکي. 

۰ قوة الجاذبية تزداد كلما ابتعدنا عن سطح الأرض. (x)‏ 


إعداد // || إبراهيم محمد مدرسة الشيماء الخاصة بقليوب ٥‏ 


۳5 
۶۲ 


اعذاد ا 


جميع المواد جيدة التوصيل للحرارۃ (×) Te‏ 
من المواد جيدة التوصیل للحرارة الخشب (×) ۱ 7 
تصنع أواني الطهي و الغلایات من البلاستيك («) 
تصنع مقابض آواني الطهي و القدور من النحاس.(«) 
من المواد رديئة التوصیل للحرارة الالومنیوم.(<) 
تستخهم الأغطية الثقيلة والملابس الصوفية فی فصل الشتاء.(/:) 
قلعم الحرارة من الجسم البارد للجسم الساخن. (×) 
تيه«الترمومتر المئوي في قياس درجة حرارة جسم الإنسان.(×) 
#حوارة في الترمومتر المنوي تمثل درجة انصهار الجليد.(×) 
ای الطبي قبل استخدامه (/1) 
ار ہس ہین سے می وو ورس 
باقر ‌الگلبي هو الزئبق.(ہ) 
قم 6" درجه آ2 السوائل. )×( 


تتآكل المواد المصنوعة من الحديد عند تعرضها للرطلوبة( 
يتفاعل غاز الأكسجين مع شريط الماغنسيوم المشتعل و تتکز 
يمثل غاز الأكسجين خمس حجم الهواء تقرييًا .(/1) 
يزداد عود الثقاب المشتعل اشتعلاً عند إدخاله في مخبار به أكسجين 
نستخدم اسطوانات الأكسجين عند الغوص تحت الماء. (/1) 

غاز ثانى أكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق . )١(‏ 

يستخدم ثانى أكسيد الكربون فی صناعة المياه الغازية . (/1) 
يستخدم الأكسجين في إطفاء الحرائق . (×) 

من أضرار زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فی الهواء الجوى ظاهرة الاحتباس الحرارى )٩(‏ 
يتكون جزئ ثانى أكسيد الكربون من ذرة أكسجين مرتبطة بذرتى كربون . (×) 

غاز ثانى أكسيد الكربون عديم اللون والرائحة. (/1) 

لا يذوب غاز ثانى أكسيد الكربون فى الماء . (×) 

يستخدم ثانى أكسيد الكربون فی إطفاء الحراتق لأنه لا يشتعلولا يساعد على الاشتعال . (/1) 
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۳ یدخل غاز الأكسجين فی عملية البناء الضوئى فی النباتات الخضراء ويتصاعد غاز ثانى أكسيد 
الكربون . (×) 

)×( . يسمى النيتروجين أيضًا بالآزوت ومعناها (غاز الحياة)‎ .٤ 

. ثثبت بكتريا العقد الجذرية فى النباتات البقولية مثل الفول والبرسيم أكسجين الهواء الجوى . (×) 

1 يقع النخاع المستطيل أسفل المخيخ ويصل المخ بالحبل الشوكى . () 


۷ يخرجهمن المخ ٠١‏ أزواج من الأعصاب تعرف بالأعصاب المخية . (×) 
۸. لي الشوکی مسئول عن الأفعال المنعكسة فى الإنسان . (/1) 


٩‏ ۲5 مرکز ااذک ٹس فی سک 


(×) 2۹9 

(N) .F CE 

١ه‏ المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة . ٩(‏ 

3 ین سور سور ہو )*( 

2۳ يفسرها حيث يستجيب الجسم لها . (/1) 
(N) < ٤‏ 

)1/( . ثر على سلامة الجھاز العصبى‎ o 


يتميز النصفان الكرويان بكثرة ااتلافا: 
۸. يربط النصفين الكرويين ألياف عصبية . (ہ) 
۹ یتکون الطرف السفلى من العضد وعظمتا"أل 
۰ مفصل الركبة واسع الحركة . (×) 

0۱ مفصل الكتف من المفاصل الثابتة الحركة . (×) 
۲ مفصل الجمجمة من المفاصل محدودة الحركة . (×) ہم 
۳ مفصل الكتف واسع الحركة . (/1) 

6 يسمح العمود الفقارى للجسم بالانحناء فى جميع الاتجاهات . (/1) 


./ يتكون الهيكل الطرفی من عظام الطرفين العلويين والطرفين السفليين کے 
اق انت اخ الس اقم هة سا سح اققو - ۱ 


)١‏ كل مما يلي مادة موصلة للحرارة ما عدا ..........(الخشب - الحدید - الألومنيوم - النحال 
؟) تزود أواني الطهي بمقابض من 55 کش یں - الحديد - الألومنيوم - البلاستيك ) 


(حرارة الجسم - حرارة الجو - برودة الجسم - برودة الجو ) 


( أي المعادن التالية أسر ع 2 توصیل الحرارة r‏ (الالومنیوم-النحاس النحاس_-الز ثیق -الحدید) 
م السائل المستخدم في الترمومترالمئوي هو ا (الکحول- الماء - فوق أكسيد الهيدروجين - الزئبق ( 


) السائل المستخدم في تطهير الترمومتر الطبي هو............(الماء - الزيت - الكحول الإيثيلي - الزئبق‎ )٦ 


اعداد // // ابر اهیم محمد مدرسة الشیماء الخاصه بقلیوب ۷ 


۷) یوجد اختناق فوق المستودع فی الترمومتر.............. ( المتوی- الطبی - الرقمی ) 


) يشغل الأكسجين ................ حجم الهواء الجوى . ( نصف - ثلث ربع - خمس‎ )٠ 

) ماء الجيرهو....( كربونات الكالسيوم- أكسيد الكالسيوم -هيدروكسيد الکالسیوم- كبريتات الكالسيوم‎ )١ 
) الثلج الجاف هو ...... الأكسجين - ثانی أكسيد الكربون الصلب - النيتروجين السائل‎ )١ 

7 ) الصامت هو غاز ( الأكسجين - النيتروجين - تی کسید الكريور ببالأقزفت) 

060 ور هواء الزفير بماء الجير الرائق فإنه يتعكر مكوناً مادة تسمى 2011111 


0 
(٦ 
(۱ 
(۱۸ 
(۹ 


9 ئن .. ( طرقی عظمتين - العضلة بالعظم - عضلتین) 
چم کا عديمة الحركة - واسعة الحر که - محدودة الحركة ) 
۱ ....( الكتف - المعصم - الفخذ - الکوع ) 


۰ تعرف الأماكن التی تتقابل يها 

۷۱ يتكون القفص الصدری فی جسملالر نبا 
۲ من المفاصل و اسعة 00‪ ۱ 

۳ عظمة الفخذ تتصل بعظام سس کت 
۶ عدد فقرات العمود الفقاری .. 
) من المفاصل واسعة الحركة کتف 9 انا 
)٦‏ تنظیم ضربات القلب من وظائف...... ( النصفين الگر ول 

۷ تتم الحركة بمشارکة......( الجهاز الهیکلی - الجهاز ال انب 
۸) يتكون الهيكل المحوری من......( الجمجمة - العمود الفقارى اة 


السؤال الخامس : علل لما يأتى : 


یت 
۰ 
9 
1 
۰ 
2 
1 
5 
7 
5 
1 
1 
5 


وزن الجسم على سطح القمر يساوي سدس وزنه على سطح الارض. 
لان جاذبية القمر تعادل سدس جاذبية الأرض 
يتأثر وزن الجسم بمقدار البعد عن مركز الكوكب . 
لأنه كلما ابتعدنا عن مركز الكوكب الموجود عليه الجسم تقل عجلة الجاذبية فیقل الوزن 
5 وزن الشخص في منطاد مرتفع في الهواء أقل من وزنه على سطح الارض 
لأنه كلما ابتعدنا عن مركز الكوكب الموجود عليه الجسم تقل عجلة الجاذبية فيقل الوزن 
۷. لایستخدم الميزان ذو الكفتين في تعيين وزن الجسم . 
بسبب تساوي قرة جذب الأرض علي الكفتين 
إعداد // |/ إبراشيم محمد مدرسة الشيماء الخاصة بقليوب ۸ 
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۸ کتلة الجسم لا تساوي وزنه. لان الوزن = الكتلة بالکیلوجرام × ۱١‏ 
5. يتمدد سلك الميزان الزنبركي عند تعليق جسم به . بسبب قوة جذب الارض للجسم 
۷ 5 تستخدم الملابس الصوفية الثقيلة شتاءًا. 
0 یستخدم الألومنیوم في صناعة آواني الطهي .. لانه من المواد جيدة التوصبل للحرارة.... 
Ek‏ يستخدم البلاستيك و الخشب فی صناعة مقابض الغلایات . 
_ لانھھلائن المواد رديئة التوصيل للحرارة.... 
٤7‏ مسافات محسوبة بين قضبان السكك الحديدية. 
الله بيو ای ان خلالها عند سريان الحرارة خلال الفضيان فلایجدٹ لها التو اء وتقع واد 
15 0 6 ِ ي صناعة النوافذ العازلة للحرارة لان الی اور دی التوصيل للحرارة. 20 
5". وجو پا 9التر مومتر الطبي. لمنع رجوع الزثبق إلى المستودع بسرعة فنتمكن من تسجيل 
قراءة در چ الجا 2 سور لد 
1 يجب غمس الار 
۷ يجب رج الترمومكم 
۸ يجب ألا تضغط على الد 
ی داخ رہ مما وی ٩‏ ان یک 
لان الزنيق من سل قضی لون يمن ر و N‏ 


YY 


1 #۶ 


3 تلق استخدامه. 3 _ حتی يعرد الزئيق الی کش 
زاگ وت ة و چپ 727 


لانه يُعوض باستمر ار_ من خلال عملية البناء الضوئي التي تقلام ب 
۱ یجمع غاز الأکسجین بإزاحة الماء لأسفل فی المخبار أثناء ثا 
__ لأنه قليل الذوبان فی الما 
۲ للغلاف الجرق آهمية كبيرة قى استمرار الحیاة على الاأرض 
لأنه يحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة و به غازات ضروریت6ا 
۳ تلعب طبقة الأوزون دوراً هاما في حياة الكائنات الحية . 
. لانها | تحمي_ الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة و بالتالي تحافظ علي حياة الكا 4 ال 
۶ طلی أعمدة الانارة و أجزاء الكباري الم سدق رالدهانات.. للحفاظ ۔ علیها من الصدا یت ہد 
دلا إضفة فى أك المنجنیز آثناء تحضیر الأكسجين في المعمل . 1 
لانه عامل مساعد يعمل على زيادة سررعة تفکك فوق أكسيد الهبدروجين إلى غاز أك 
.٦‏ نزداد كتلة سلك التنظيف المصنوع من الحديد عند حرقه . 
. بسبب اتحاد الأكسجين مع الحديد مکونا أكسيد الجدید...... 
۷. بالرغم من أن الأجسام العالقة في الغلاف الجوي تعد من الملوثات الا أن لها أهمية كبرى . 
لانها تعمل علي تكاثف بخار الماء حولها فپنزل على هيئة قطرات المطر أو الثلج... 


إعداد // /١‏ إبراهيم محمد مدرسة الشيماء الخاصة بقليوب ۹ 


جين و الماء . 


2۸ ستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فی إطفاء الحرائق ... لانه لا پشتعل ولا پساعد على الاشتعال 

0.85 تضاف الخميرة إلى العجين فى صناعة الخبز . لان غاز ثاني آکسید الكريون الناتج عن التخمر 
بده يعمل کر الو پوس ال اا ساساع الطعق 

۰ يتعكر ماء الجير الرائق بإمرار ثانى أكسيد الكربون فيه . 
بسبب تكون مادة كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماع 

۱ تعانى البيئة من ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الکربون فى السنوات الأخيرة . 
سے ریت احتراق الوقود في المنشات الصناعية و محطات الوقود و وسائل النقل و المواصلات 

__ بافة إلى تناقص المساحات الخضراء و إزالة الغابات‎ MM 

۲“ ء الجير الرائق فی الکشف عن وجود غاز ثانى أكسيد الکریون . 

۳ وم نےالرائق پتفاعل مع غاز ثاني أكسيد الکرہون مكونًا مادة كربونات الكالسيوم التي لا 

تنوب في الما یکر فاء الجبر الرائق... 

ند إمرار غاز ثانی أكسيد الكربون فى ماء الجير الرائق 
سبب تكون اتی نات إالكاليههوم التي لا تذوب في الماء.... 

۶ اغاز ثانى آکسید الکز ر 5 ند خاصة وحيوية فی استمرار الحياة على سطح الأرض . 
لأن النباتات الخضر آء 3 ® مام عملية البناء الضوتي لبناء آجسامها و تكوين الغذاء لكافة 
اکتتات الحية الأخرى _ لز 

.٥‏ يستخدم ثانى أكسيد الكربون فیرظ 
تخفیف الضغط يتكون الثلج الجاف الاي وا 

: قطءع وحرق الغابات وقلة المساحات الخضراع‎ .٦ 
لانه يودي إلى زيادة نسبة غاز ثاني أكسبد اکر روال فا الي‎ 
الکائنات الحية و حدوث ظاهرة الاحتباس الس ۱ ان‎ 

۷ الافراط فی تناول المشروبات 992 
لأن المشروبات الغازية تحتوی علي غاز ثانی أكسيد الكرج 
تسبب مرض هشاشة العظام و قد يسبب الوفاة.... 

۸ يطلق على غاز ثانی أكسيد الكربون ( القاتل الصامت ) . 
لان الانسان لا ١‏ پستطیع رویته 4 أو تدو قه ه آو شمه كما ىا ان زیادۃ نسبته ف اشاح «المء 
اصابة 4 الم وجودین: بتلك ك الاماکن بالاختناق و فقدان الو عي : دما قد بسبب 1 9 لام 

۹. يُجمع غاز ثانی أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى . لأنه لتقل سن الھزاغٴ زب 

٤‏ لا یجمع ثانی آکسید الکرپون باز احه الماع _ لانه 4 يذوب في الماء_ ہیں 

۱ يدخل النيتروجين فى تركيب جميع الأتسحة الحیة لأنه مكون أساسي خر ابر كباس آلی وا 

5. يسمى غاز النيتروجين بالازوت(عدیم الحياة) . 
لأنه لا پساعد على الاشتعال و لبس له دور في عمليات التتفس _.. 

۳ إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة . بسبب توقف ضربات القلب و توقف عملية التنفد 

0.4 يقع المخ داخل الجمجمة ويمتد الحبل الشوكى خلال العمود الفقارى. 


۲ 


اعداد // ال إبراهيم محمد مدرسة الشیماء الخاصة بقلیو ب ۳ 


. یلزم عدم تناول الأقراص المنومة إلا بوصف من الطبيب. 

للمحافظة على_صحة وسلامة جهازنا لعصی...... 
5 سرعة سحب اليد عند ملامستها جسمّا ساختا فجأة. 

بسبب الاستجابة التلقائیة التي پرسلھا الحبل الشوكي والتی تسمي_الفعل المنعكس 
۷ ضرورة الابتعاد عن تناول الحبوب المهدئة والمنشطة . 

للمحافظة على صحة وسلامة جھازنا العصبي لان هذه الحبوب_تؤثر سليًا على جهازنا العصبي 
هة سحب اليد عند ملامستها لشوكة نبات فجأة. 
ي الإستجابة التلقائية التي يرسلها الحبل الشوكي والتی تسمى_الفعل المنعکس 
۱ ية كبيرة فى أثناء حركة الجسم . لانه يحافظ على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة . ۱ 
ما e‏ ٹل الصحمة: . 'السفتف الط علنة: _. 
١‏ توجك الغظار نتو ح فقرات العمود الفقاری. .مدع احتكك الفقرات ببعضها البعض آثناء الحركة 
بث ۵ ن الحالات الآتبة سا 


۲ تلامس سظ3 a‏ تا لاخر 
.رتش با اڈ من لبم اجو اپ الهم البارد إلى أن يتساويا فی درجة الجر اية.... 
تنتقل تنتقل الحرارة ٠‏ من الجسم Ng 9 ١‏ دج 2 الحرٍ ار ة (الکوب الساخن) الی الجسم الأقل .في 
درجة الحرارة(اليد) فتشعر 
تتقل الحرارة من الجیم الأعلى فى در جنا لهاي 
الحرارة(قطعة الثلج) فيفقد الجسم حرارته و بلج بل 
)٥‏ لم تترك مسافات ( فجوات ) رین نوخ من قطلبان٠ا‏ 
ميحد لها اف عتما کسی یا رودي لی که کم سس لا 
)٦‏ عدم وجود ماق كن ر لے 
01 کے تسجیل قراءة ادر جه 4 الحرارة د بدقة کے لس جوع الزئيق بسر علا : 
۷) حاول شخص تطهیر ترمومتر طبی بوضعه فی ماء یغلی . سینکیر الم 
۸) تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب عبد تعس ۷ بتاکل ‏ 
۹) تم تمرير هواء الزفیر فی ماء جير رائق . سيتعكر ماء الجير اما 
5 0 إضافة فوق أكسيد الھیدروجین (ماء الأكسجين) لين مسحوق ثاني 5 المنجنيز 
سيتفكك فرق أكسيد الهيدروجين إلى ماء و غاز الأكسجين..... 
۱ شرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية . يؤدي ذلك الأى زيادة كمية غاز ثاني أكسيد الكريون 
في جسم الانسان تسبب مرض هشاشه العظام و قد يسبب الوفاة 
۲( إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى كربونات الكالسيوم 
تتصاعد ففاعات من آغاز ثاني أكسيد الکربون 
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۳ الافراط فی الجلوس أمام الكمبيوتر . 

پزدی ذلك إلى ارهاق أعضاء الحس و بالتالى يؤثر سلا على جهازنا الہ 
)٤‏ تعرض إصبعك لوخز شوكة نبات . 

ابتعاد اليد بسر عة عن الأشواك بسبب الفعل المنعکس__ 
0 التعرض المستمر لهواء ملوث بدخان المصانع . 

پؤثر ذلك ہشیش سی ب ا 


وبالتالبي اپات اسان المشی معدلا ے 


مم ےو ےہے۔۔ ہے 
وحدة القیاس | الکیلو جرام أو الجرام نیوتر 


المواد جيدة التوصیل للحرارة المواد رديئة التوصیل للحرارة 
هي المواد العازلة للحرارة و التي لا 
تسمح بسریان الحراره خلالها. 
مثل : 


هي المواد الموصله للحرارة و التي 
تسمح بسریان الحراره خلالها . 


مثل : 
المعادن المختلفة (الحدید - النحاس - 
الالومنیوم - الزئبق ) 


الخشب و الزجاج و البلاستيك و الورق 
و الهواء . 


اعداد // |/ اير اهیم محمد مدرسة الشیماء الخاصة بقلیو ب ۱۲ 


۰ الترمومترالطبي_ ۱ ]الترمومتر المنوي 


أسئلة متنوعة : 


یں ہد یں ہے ہیں کاکھ 
( | ) کتلته على سطح القمر . (ب) وزنه على سطح الأرض . 


(ح ) وزنه على سطح القمر . 


الحل : 
ب) وزنه على سطح الارض ‏ الكتلة بالکیلوجرام × ۱۰ 
ے م۴٦‏ ۲۸ ہے ۰ نیوتن 


ج) وزنه على سطح القمر - - وزنه على سطح الارض 


۱ 


:5 ۰ = ۱۰۰ نيوتن 


إعداد // /١‏ إبراهيم محمد مدرسة الشيماء الخاصة بقليوب ۳٣‏ 


جسم وزنه على سطح القمر ى٥‏ نیوتن . احسب وزنه على سطح الارض ثم احسب كتلته ؟ 
الحل . 


وزن الجسم على سطح الارض ٦<‏ × وزنه على سطح القمر 
سے 0 جع وھ = ۰ نیوتن 
كتلة الجسم بالكيلوجرام - وزن الجسم على سطح الارض + ۱۰ 


سے Tê ia‏ د = ۲۰ كيلوجرام 


۲ انظر إلى الشكل الذي أمامك و اكتب ما تشير ! 
اش اكسيد الهيدروجين.. 


۳ انظر إلى الشکل الذي أمامك و اکتب ما تشير إليه الأرقام : ”ك ه. . 
)١‏ حمض الهيدر وكلوريك _. ۲ 
٦‏ وق 
)٢‏ مسحوق, کریونات الکالسپرم 
)٤‏ ,غاز ثاني أكسيد الكريون... 
اذکر استخدامات غاز ثاني أكسيد الكريون 
6 بس م قي إطفاء الحرائق 5 
ب) اس تی المياه ه الغازية 5 
ت)پستخدم فی التبريد_. 


اعداد // /١‏ إبراهيم محمد مدر سة الشيماء الخاصة بقلیو ب 4 


: انظر إلى الشكل الذي أمامك و اكتب ما تشير إليه الأرقام‎ - ٤ 
سه‎ _٦ 
۲۳ تقر جات‎ O 
تفرعات نهائية....‎ )٤ 


عظام الطرفين العلويين 


مع أطيب الأمنيات بالنجاح 
و التوفيق 
Mr. Ibrahim Mohamed‏ 


اعداد // /١‏ ابر اهیم محمد مدرسة الشیماء الخاصة بقلیو ب ۱ 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


- : علل لما يأتى‎ )١ 
اجن الح المركن الركيسى فى الس‎ 


۲- وجود المخ داخل علبة عظمية. 


۵- إصابة النخاع المستطيل يؤدى إلى الوفاة . 


1- سرعة سحب اليد عند ملامستها لجسم ساخن . 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


69 منخصف العام 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


. الكتلة تتغير بتغیر المكان‎ )١ 
. رمز غاز الأكسجين و0‎ )۲ 
. نسبة غاز و60 ۲۱ % من حجم الهواء‎ )۳ 
. يستخدم غاز ول فى التنفس الصناعی‎ )٤ 
. تصنع أوانى الطهى من الألومونيوم‎ )5 
. الماء يتعتبر مادة مهمة لجميع العمليات الحيوية‎ )٦ 
. يستخدم غاز ر0 فى صناعة الثلج الجاف‎ )۷ 
. يتصاعد غاز ر0 أثناء التحليل الكهربى للماء عند المصعد‎ )۸ 


. غاز ر يستخدم فى صناعة البارود‎ )٩ 


(0) 


كخكخصةف 


العام 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


( ۱ . غاز ر00 لا یعکر ماء الجیر الرائق‎ )٠ 
) ) . يوجد المخ داخل القفص الصدری‎ )۱ 
) ( . المخیخ مهم لتوازن الجسم‎ )۲ 
) ( . الحبل الشوکی تخرج منه اعصاب شوكية‎ )۳ 
) ( بخرج من المخ ۱۳ زوج من الاعصاب.‎ ) 6 


) ( . الفعل المنعکس هو استجابة الجسم بطريقة سريعة و تلقائية‎ )٥ 


) ) يجب تجنب الانفعال الشدید.‎ )٦ 
) ( . يتكون العمود الفقری من ۳۳ فقرة‎ )۷ 


۸) القفص الصدری لیس له دور فى عملیتی الشهیق و الزفیر. ( ) 
۹) كل العضلات مزودة بأربطة تعرف بالأوتار . ) ( 
۰) يتكون الهيكل الطرفی من عظام الطرف العلوى فقط . ) ) 
أكمل ما يأتى : 

O  -ب‎ ۶ E یتکون الهيكل المحوری من مہ‎ -١ 


سے 
۹ے 


۸۲ Language Institute 


معهد الغد المشرق الأزهري 
-٤‏ يتكون العمود الفقرى من 0ى ۲ 
۵- المفاصل ءءء اہر هی التی تربط عظام الجمجمه 
1- من أنواع المفاصل ٤ٹ‏ 22 0 9999 الحركة » ...0 الحركة 
۷- يتكون عظام الطرف السفلى من عظمة n o‏ 
۸- العضلات مزودة بأربطة تسمى -- O‏ 
4- يحتوى جسم الانسان على سی عضله پستخدم منها من آقاہء اق 
١‏ - يجب ممارسة ل ال هآ 
-١‏ من أمثلة الفعل المنعكس حركة ...علد اقتراب جسم من العين 
۲- النخاع المستطيل ينظم ضربات ............................» حركة 02 9پہ] 
۳- الجهاز العصبى المركزى یتگون من ہے 0 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


٦۔‏ غاز لع ںی أثقل من الهواء . 
۷۔ عملية ................... يتنج عنها ضوء و حرارة بينما عملية a‏ 


العنصر مع 02 فى جو من الرطوبة . 


۸- پنحل ................... بإستخدام ثانی أكسيد المنجنيز إلى ماء و ر0 
۹۔ يعتبر ثانى أكسيد المنجنيز 


۳۰- پنجذب الغلاف الجوی إلى اكرة الارضية بواسطة 


۱- تدریج الترمومتر المئوى من ................... إلى . 70 


۰ ٹتم ببطء حيث بتحد 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


٣۔‏ الترمومتر ................... يحتوى على اختناق و تدريجة من صفر © ٠٠١‏ ˆ . 
٤‏ الزئبق يبقى مرن درجتی حرارہ - ۳۹ . O‏ 

70 السوائل تتمدد ب ...................و تنکمش ب‎ ٥ 

٦۔‏ من المواد العازلة ...................» 0 

۷۔ من المواد الموصلة ,سس“ 6--- -00 9-0 

۸- معدن ...................يوصل للحرارہ أسرع من الالومونیوم . 

۹۔ الكتلة هی .ممما يحتوية الجسم من مادة . 

۰- وحده قياس الكثلة ...................أو ...................وحده قياس الوزن 000777 
١۔‏ الكتلة مقدار رسس مس 

۲- الوزن = 70 

۳- انیوتن = 0 9 

. ھی قوة جذب الأرض للجسم‎ ................... -٤ 


TT‏ رج ف 8 ينع عع عع عع عع عم عع 


۷۔ غاز ................... يساعد على الاشتعال . 
۸- غاز يقل كلما ارتفعنا لأعلى . 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


: علل لما يأتى‎ )١ 
. يعتبر المخ المركز الرئيسى فى الجسم‎ -١ 


- لأنه ينسق جميع العمليات و الأفكار و السلوكيات و العواطف . 


۲- وجود المخ داخل علبة عظمية. 

۳- النصفان الكرويان فی المخ لهما دور كبير. 
- التحكم فى الحركات الإرادية . 

اتال الفيطالك: العصسدية . 

- يحتوى على مراكز التفكير. 

4- المخيخ مهم جدا للجسم. 

- يحافظ على توازنه أثناء الحركة . 

۵- إصابة النخاع المستطيل يؤدى إلى الوفاة . 


)11م 


٠ ۰ 


فککصگ 


العام 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


. سرعة سحب اليد عند ملامستها لجسم ساخن‎ -٦ 

لام الحبل الشوگی مسئول عو الافعال افتکا دون تفگیز. 
۷- يجب عدم الاسراف فی ثناول المنبهات . 

- لأنها تؤدى للنوتر العصبی و تزثر على النوم و منها ضربات القلب. 
۸- وجود غضاریف بین فقرات العمود الفقری . 

- لتمنع احتكاك الفقرات ببعضها 

. القفص الصدری له دور کبیر فی حياة الانسان‎ -٩ 

- حماية الرنتین و القلب و له دور فی عملیتی الشهیق و الزفیر. 
وك الفاصل مھ ارکٹ 

- لأنها تسمح بالتحرك فی جمیم الاتجاهات . 

1 ودب قزل الام ای المزاون ات و ری 
- لتجنب الاصابة بأمراض لين العظام. 

۲- يجب عدم الجلوس و الوقوف بطريقة غير صحيحة . 

- لعدم اجهاد فقرات العمود الفقری. 

۳- يسخدم الألومونيوم فى صناعة أوانى الطهى. 


- لأنه جيد التوصيل للحراره. 


(ır)‏ منخصف العام 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


4 - يجب عدم الضغط على الترمومتر بالاسنان . 
- حتی لا ینکسر و پخرج الزنبق و يسبب التسمم . 
۰ - وجود اختناق فى الترمومتر الطبی . 
- لیمنع رجوع الزنبق إلى المستودع بسهوله . 
٦۔‏ یسمی الترمومتر المئوى بالترمومتر السلیزیوسی . 
- نسبة للعالم سیلزیوس الذی صمم التدریج السلزیوسی . 
۷۔ الغلاف الجوی له دور فى حماية الأرض. 
- حماية الارض من الأشعة الفوق بنفسجية . 
- يعمل على اعتدال درجات الحرارة . 
۸۔ یعتبر ثانی أكسيد المنجنیز عامل مساعد . 
- لأنه يدخل التفاعل بدون تغير فی کمیته أو خواصه . 
۹۔ یجمع 0 بازاحة الماء لأسفل. 
د له ستيه الان کی اننام 
۰- زيادة نسبة و00 فى الجو . 


الاق الق ےَ إزالة الغابات 


(ır)‏ منخصف العام 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


۱- حدوث ظاهره الاحتباس الحراری . 

- لزيادة نسبة ر0 فى الجو . 

. تعکر ماء الجیر الرائق عند امرار 002 عليه‎ -١ 
لتکون کربونات الكالسيوم التی لا تذوب فى الماء.‎ - 
. بستخدم 002 فی طفایات الحریق‎ -۳ 

- لانه لا یشتعل و لا يساعد على الاشتعال, 

٤۔‏ يسمى النیتروجین بالأزوت (عدیم الحياة) 

- لأنه لا يشتعل و لا يدخل فی التنفس. 

٥۔‏ فى تحضير غاز رل يتم امرار الهواء على فلز النحاس الساخن . 
- لیتحد مع 0 . 

٦۔‏ يستخدم غاز ولا فی ملی (طارت السیارات . 

- للثبات النسبی فی حجمه عند تغير درجات الحراره. 
۷۔ یجمع 60 بازاحه الهواء لأعلى . 


- لأنه اثقل من الهواء . 


۸۔ یستخدم لهب الاکسی استیلین فی قطع و لحام المعادن. 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


۹۔ طبقة الأوزون لھا دور كبير فى حماية الكائنات الحية. 
- لأنها تحمى الكائنات الحية من الأشعة الفوق بنفسجية . 
ضع علامة (ہ) أو ( ») :- 

. الكتلة تتغير بتغير المكان‎ )١ 

۲) رمز غاز الأكسجين و0 . 

۳) نسبة غاز 002 ۲۱ % من حجم الهواء . 

. يستخدم غاز ول فى التنفس الصناعى‎ )٤ 

. تصنع أوانى الطهى من الألومونيوم‎ )٥ 

. الماء يتعتبر مادة مهمة لجميع العمليات الحيوية‎ ٦ 


۷) يستخدم غاز ر0 فى صناعة الثلج الجاف . 


۸ يتصاعد غاز ,0 أثناء التحليل الكهربى للماء عند المصعد . 


. غاز ول يستخدم فى صناعة البارود‎ )٩ 
. غاز 60 لا يعكر ماء الجير الرائق‎ )٠ 
. یوجد المخ داخل القفقفص الصدرى‎ )١ 


۲) المخيخ مهم لتوازن الجسم . 


(۱0) 


0۳0) 
0۳0) 
0۳0) 
0۳0) 
00 


(۷) 


0۳) 
0۳) 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


۳) الحبل الشوكى تخرج منه اعصاب شوكية . 


)٤‏ يخرج من المخ ١١‏ زوج من الاعصاب. 


۵ الفعل المنعکس هو استجابة الجسم بطريقة سريعة و ثلقائية . 


)٦‏ يجب تجنب الانفعال الشدید. 


۷) يتكون العمود الفتری من ۳۳۲ فقرة . 


۸) القفص الصدری ليس له دور فى عملیتی الشهیق و الزفیر. 


۹) کل العضلات مزودة بأربطة تعرف بالأوتار . 


. يتكون الهیکل الطرفی من عظام الطرف العلوی فقط‎ )٠ 


(۱1) 


(۷) 
0۳) 
(۷) 
(۷) 
(۷) 
0۳) 
(۷) 
0۳) 


۰ $° 


كخخصة 


العام 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


أكمل ما يأتى : 

۱- يتكون الهيكل المحورى من ... جمجمة و عمود فقرى و قفص صدرى .... 

۲- الجمجمة وظيفتها حماية ... المخ .. 

۳- القفص الصدرى وظيفته حماية ... القلب » الرئتين ... . 

5 - يتكون العمود الفقرى من ... ۳٣‏ ... فقرة . 

. المفاصل ... الثابته ... هى التی تربط عظام الجمجمه‎ -٥ 

1- من أنواع المفاصل ... واسع ... الحركة ء ... محدود ... الحركة . 

۷- يتكون عظام الطرف السفلی من عظمة ... الفخذ » الساق » القدم ... . 

۸- العضلات مزودة بأربطة تسمى ... أوتار ... . 

. يحتوى جسم الانسان على ... ۱۵۰ ... عضله يستخدم منها .... ۲۰۰ ... أثناء المشى‎ -٩ 
. يجب ممارسة .... الرياضة ... بانتظام‎ -۰ 

۱- من أمثلة الفعل المنعكس حركة ... رموش العين ... عند اقتراب جسم من العين . 
-١‏ النخاع المستطیل ينظم ضربات .. القلب ... » حركة ... التنفس .. 
-١‏ الجهاز العصبى المركزى يتكون من ... المخ » الحبل الشوکی ... . 


5 - يتكون المخ من ... نصفان كرويان ... »و ... مخيخ ... » ... نخاع مستطيل .. . 


(۱۷) منفصف. العام 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


٥۔‏ إذا کان حجم غاز ر0 عند التحليل الكهربى للماء ۲ سم" فيكون حجم ر1 ... ٤‏ سم .. 


٦۔‏ غاز .. النيتروجين ... يتفاعل مع المواد بسهوله و يتحد مع الماغنسيوم مكونا مادة ... بيضاء 0 
بإضافة الماء تتصاعد رائحة ... الأمونيا .. . 


۷۔ يستخدم غاز ر فى ملئ ... إطارات ... السيارات و بعض أنواع من ... المصابيح .. 
۸۔ يستخدم غاز .... النيتروجين ... فى صناعة الفولاذ . 

۹۔ غاز ... النيتروجين ... يسمى عديم الحياه أو ... أزوت .. 

. غاز ... ثانى أكسيد الكربون ... يستخدم فى صناعة المياه الغازية‎ ٠ 

. غاز ... ثانى أكسيد الكربون ... مهم لعملية البناء الضونی‎ -١ 


۲۔ غاز ... ثانى أكسيد الكربون ... يعكر ماء الجير الرائق حيث يحول ... هيدوركسيد .... الكالسيوم 
إلى ... کربونات ... الكالسيوم لا تذوب فى ... الماه.... . 


۳- من مصادر غاز 002 احتراق ... خشب و تبغ ... . 

5 "- یعباً غاز ... 02 ... فى أسطوانات للغوص تحت الماء . 
-٥‏ غاز الأوزون يتكون من ... ثلاث ... ذرات من ي0 . 
٦۔‏ غاز ...0 ... أثقل من الهواء. 


۷۔ عملية ... احتراق ... ينتج عنها ضوء و حرارة بينما عملية ... الأكسدة ... تتم ببطء حيث يتحد 
العنصر مع د0 فى جو من الرطوبة . 


۱۸( منفصف. العام 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


۸- ينحل ... فوق أكسيد الهيدروجين ... بإستخدام ثانی أكسيد المنجنیز إلى ماء و 02 . 
۹- يعتبر ثانى أكسيد المنجنيز ... عامل مساعد ... 
٠‏ ينجذب الغلاف الجوى إلى الكرة الأرضية بواسطة ... الجاذبية الأرضية ... 
-١‏ تدريج الترمومتر المئوی من .... صفر ° .... إلى ... ۱۰۰ ٴ.. 
۲- یعتبر مادة .... الزئيق ... مادة منتظمة التمدد . 
۳- الترمومتر ... المثوی ... لا يحتوى على اختناق و تدريجة من صفر © ۱۰۰ " . 
-٤‏ الزثبق یبقی ... سائلا ... من درجتی حراره - ۲۹ء ... ۲۵۹۷ ° .. 
°- السوائل تتمدد ب ... الحراره ... و تنکمش ب ... البرودة .. 
۹۔ من المواد العازلة ... الخشب » البلاستيك ... 
۷۔ من المواد الموصلة ... النحاس » الحدید ... 
۸- معدن ... النحاس ... يوصل للحراره آسرع من الالومونیوم . 
۹۔ الکتلة هی ... مقدار ... ما يحتوية الجسم من مادة ۱ 
۰- وحده قياس الكتلة ... کجم ... أو ... جم ... وحده قياس الوزن ... النیوتن .. 
۱ - الكتلة مقدار ... ما يحتوية الجسم من مادة .... . 


۲- الوزن = ... الكتلة (کجم) ... × ۱۰ 


۸۲ Language Institute 
معهد الغد المشرق الأزهري‎ 


کک انبوئن < ... ۱۰۰ ... جرام . 

. الوزن ... هی قوة جذب الأرض للجسم‎ ... -٥ 

7 - صدا الحدید تسبب ... تآكل ... المصنوعات الحديدية . 

۷- غاز ... د0 ... يساعد على الاشتعال . 

۸- غاز ...,0 ... يقل كلما ارتفعنا لأعلى . 

۹- الرمز الکیمیانی لثانی أكسيد الکربون ...60 ... لذلك یعتبر ... مركب .. 


۰- تضاف ... الخميرة ... للخبز لیصبح مسامياً. 


۱ - کتلة نصف لتر من الماء المقطر تساوى ............... (٭٥جرام۔ ٩۰۰  مارج ۵٩۰‏ جرام ‏ ۰۰۰ جرام) 
۲ - إذا كانت كتلة جسم على سطح القمر ۱۰ كجم فان کتلتھ على سطح الأرض 0۸027 
٠١(‏ كجم- ۱۰ نيوتن - ٠١‏ کجم - ٠٦‏ نيوتن ) 
۳ - من وحدات قياس الوزن ............... (الجرام - اللتر - النيوتن - الكيلو جرام ) 
٤‏ - يتم قياس وزن الاجسام باستخدام الميزان ...000 (الزنبركى ‏ الحساس - ذى الكفتين - جميع ما سبق ) 
٥‏ - من أدوات قياس الوزن 09 
( المیزان المعتاد - الميزان الزنبرکی - الميزان الرقمی - الميزان ذو الكفتين ) 
٦‏ - النیوتن یساوی تقریبا وزن جسم كتلته ............... چرام . (eevee)‏ 
۷ - الوزن بالنیوتن = الكتلة بالکیلو چرام × یی ۵ . ۵ ۱۶ بو ۳ ] 
۸ - إذا کان وزن جسم يساوى ۲۰ نيوتن فان کتلتھ تساوى 9 رص تر وہ رر و 
۹ - جسم کتلته ۲۰۰ جم على سطح الأرض فان وزنه یی 91 نیوتن ) 
٠‏ - الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى ٦‏ أمثال وزنه على القمر هو كوكب ......... 57 
( المريخ - الأرض - المشترى ) 
١‏ - إِذا كان وزنك على سطح الأرض هو ۰۰۰ نيوتن فان وزنك على سطح القمر سيكون 0008 


شت ٠١١‏ ٹون - ا ی 
۲ - إِذا کان وزن شخص فى منطاد ساكن مرتفع عن سطح الارض يساوى ۷۰ نيوتن فان وزن الشخص عندما 


يكون على سطح الأرض هو .یی ۸ نيوتن - ٦۹‏ نيوتن ‏ ۷۰ نیوتن - ۷۱ نيوتن ) 
۳ - من المواد رديئة التوصيل للحرارة 9 
( الحدید والألومنیوم - النحاس والزجاج - الزجاج والخشب- الألومنيوم والنحاس ) 
٤‏ - کل مما يلى من المواد جيدة التوصیل للحرارة ما عدا مس بت 
( الحدید والألومنيوم - النحاس والحدید - الزجاج والخشب- الألومنيوم والنحاس ) 
۵ تعتمد فكرة عمل الترمومتر على 20+ . 
(أ) تغير حجم الغازات مع تغير درجة الحرارة . (ب) تغير حجم السوائل مع تغير درجة الحرارة. 
(ج) تغير كتلة الغازات مع تغير درجة الحرارة . (د) تغير كتله السوائل مع تغير درجه الحرارة. 
۹ے الفکرة الأساسية لعمل الترمومتر هی تغير سس اسائق المو‌چود به , طول وزن د حجم - کلام 
۷ - بداية ونهاية تدريج الترمومتر الطبى هى a‏ 


() ۳۰ درجة سيليزية إلى ۲ ؛ درجة سيليزية . (ب) ۳۵ درجة سيليزية إلى ٥٤‏ درجة سيليزية. 
(ج) ۳۲ درجة سيليزية إلى ۲ ؛ درجة سيليزية. (د) ۳۲ درجة سيليزية إلى ٥٤‏ درجة سيليزية. 


۸ - یختلف الترمومتر الطبی عن الترمومتر المنوی فى متسر را ر 
([) نوع المادة الموجودة فى المستودع . (ب) وجود اختناق فی المجموعة الشعرية . 
(ج) نوع المادة المصنوع منها . (د) تأثر حجم السوائل الموجودة به بتغير درجة الحرارة . 
۹ - کل مما یلی من خواص الزنبق کسانل ترمومتری ماعدا سس ی 
() جید التوصیل للحرارة . (ب) یعطی مدی محدود لقیاس درجة الحرارة . 
(ج) مادة منتظمة التمدد . (د) لا بلتصق بجدران الأنبوبة الشعرية . 
۰ - آی الغازات التالية توجد بنسبة آکبر فی الهواء الجوی ؟ یت 
( الاکسجین - النیتروجین - ثانی أكسيد الکربون - بخار الماء ) 
۱ - عملیات التنفس والاحتراق تستهلك غاز ........ (الأکسجین - النیتروجین - ثانی کسید الکربون - الأرجون ) 
۲ - يتواجد الأكسجين فى الغلاف الجوى فى الحالة الغازية فى صورة جزینات يرمز لها ب OEE‏ 
۱ ۱ (0- 04-0-0( 
۳ - ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى 2200111 
۱ ( أكسجين وهيدروجين - أكسجين وماء - هيدروجين وماء - هيدروجين ومنجنيز ) 
٤‏ - يستخدم فوق أكسيد الهيدروجين فی تحضیر غاز سس 


( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - الهيدروجين ) 


الأستاذ فى العلوم 1ے مس Mr . Mustafa Shaheen‏ 


۱ الغاز الذى یستخدم مع الأسیتیلین فی لحام المعادن هو‎ ٥ 
) الاکسجین - النیتروجین - ثانی کسید الکربون - الهیدروجین‎ ( 
الغازات یمکن الحصول علیه من |ضافة حمض الهیدروکلوريك المخفف إلى مسحوق کریونات الکالسیوم ؟‎ ES 
) الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الکربون - الهيدروجين‎ ( 


۷ - غاز يمكن تحضيره باستخدام مسحوق كربونات كالسيوم وحمض الهيدروكلوريك المخفف 522000009 

( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - الهيدروجين ) . 
۸ - الغاز الذى يعكر ماء الجير الرائق هو غاز .......... (الأوزون - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - الأكسجين ) 
48- عند مرور هواء الزفير بماء الجير الرائق فانه يتعكر مكوناً مادة تسمى 0ت7 


( كربونات الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - هيدروكسيد الكالسيوم ) 
۰ - عند وضع شريط من الماغنسيوم المشتعل في مخبار يحتوى على غاز ثانى أكسيد الكربون يتكون على جدار 


المخبار عنصر ................... (الماغنسیوم - النيتروجين - الكربون - الأكسجين ) 
۱ - تعتمد عملية البناء الضوئی في النبات على وجود غاز a‏ 
( الأكسجين - النیتروجین - ثانی أكسيد الكربون - الأوزون ) 
۲ - یشکل غاز النیتروجین ۰ من الهواء الجوى. )/١-/0-15--51(‏ 
۳ - من خصائص غاز النیتروجین أنه 0+0 
( يشتعل - يدخل في تركيب الكربوهيدرات - یدخل في عملية التنفس - لا يساعد على الاشتعال ) 
٤‏ - يكون النيتروجين أهم جزء فی ..................... ( البروتینات - الدهون - الماء) 
۵ - من مكونات جسم الخلية العصبية ................... (الأوعية الدموية - غلاف دهنى - التفرعات الشجيرية ) 
٦‏ - يحاط .............. بغلاف دهنی . محور الخلية العصبية - جسم الخلية العصبية - المخیۂ 
ب هنی ) : : جسم ( 
۷ -يتركب الجهاز العصبی المركزى من ............. (المخ - الحبل الشوکی - جمیع ما سبق ) 
۸ - کل مما يلى من مكونات الجهاز العصبى المركزى ما عدا EE NEE‏ 
( الأعصاب الشوكية - النصفین الكرويين - الحبل الشوکی - النخاع المستطیل ) 
۹ - کل مما يلى من مكونات المخ ما عدا 0 ( النصفین الكرويين - المخیخ - النخاع المستطیل - الحبل الشوكى ) 
٠‏ - السطح الخارجى للنصفين الكرويين يعرف بالقشرة المخية وهی 1س 0 
( حمراء - سوداء - برتقالية - رمادية ) 
۱ - المراکز الحسية الخمسة تقع فى ... ( النصفين الكرويين - المخيخ - النخاع المستطيل - المخ ) 
٢‏ - تقع مراكز التفكير والتذكر فى ...00 (المخيخ - النصفان الكرويان - الحبل الشوكى - النخاع المستطيل ) 
۳ - أى مما يلى مستول عن المحافظة على توازن الجسم ؟ ات 
( النصفین الکرویین - المخیخ - النخاع المستطیل - الحبل الشوکی ) 
٤‏ - النخاع المستطيل مسئول عن 128ص 
( التحكم فى الحركات الإرادية - المحافظة على توازن الجسم - تنظيم العمليات اللاإرادية - الأفعال المنعكسة ) 
٥‏ - المادة الرمادية بالحبل الشوکی على شکل حرف سس ۲ ۰ ۰ (A-F-H-M)‏ 
٦‏ - یتحکم ................. فى الافعال المنعكسة. (النخاع المستطیل - النصفان الکرویان - الحبل الشوکی ) 
۷ - الفعل المنعکس یتم في ................... (النخاع المستطیل - النصفان الکرویان - الحبل الشوکی ) 


۸ - من الأفعال المنعكسة as‏ 
( ضربات القلب ‏ الأكل عند الجوع - غلق العین عند اقتراب جسم خارجى منها - جميع ما سبق صحيح ) 


۹ يبلغ عدد الأعصاب المخية ......... زوجًا من الأعصاب . (rao)‏ 
- یتکون القفص الصدری فى جسم الانسان من سس تفع من الضلوع  .‏ ۱۲-۱۱-۱۰ ۱۳) 
۱ - المفصل هو موضع اتصال موم م موی ( طرفی عظمتین - العضلة بالعظم - عضلتين ) 
۲ - تعرف الأماکن التی تتقابل فیها العظام معا ب ................. (الاوتار - المفاصل - العضد ) 
۳ - المفاصل التی تتیح الحركة فی اتجاه واحد فقط هی المفاصل رنب 
( الثابتة - محدودة الحرکة - واسعة الحركة ) 
٤‏ - أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة ؟ ................. (الكتف - المعصم - الفخذ - الکوع ) 
- من المفاصل واسعة الحركة 00ل (الركبة - الفخذ - الکوع - جمیع ما سبق ) 
الأستاذ فى العلوم 1ے سس Mr . Mustafa Shaheen‏ 


منتدی مصطفی شاهين التحلیمی 
اختر الإجابة الصحيحة مما بین القوسين : 
60 النخاع المستطيل مسئول عن : 
(التحكم فى الحركات الإرادية - المحافظة على توازن الجسم - 
تنظيم العمليات اللاإرادية - الأفعال المنعكسة ) 
© أى من الغازات التالية يوجد بنسبة أكبرفى الهواء ؟ : 
(الأكسجين - الأرجون - النيتروجين - ثانى أكسيد الکریون ) 
© النیوتن یساوی تقریبّا وزن جسم کتلته ........... جرام . ۱۰۰-۱۰۰۰۸ ۱-۱۰) 
© يختلف الترمومترالطبی عن الترمومترالمئوی فی : 
(نوع المادة الموجودة فی المستودع - وجود اختناق فى الأنبوبة الشعرية - 
نوع المادة المصنوع منها - تأثرحجم السائل الموجود به بتغيردرجة الحرارة ) 


7 هو هه و وه و و + - و و و و و و و و و ی 
اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسین : 
® إذا كان وزن جسم على سطح الأرض ۳٩‏ نیوتن ؛ فان کتلته تساوی ............. کیلوجرام . 
(,۳- ۳۶۹۰-۳۲۱-۱۱۳ ) 
© کل مما یلی من خواص الزئبق كمادة ترمومترية ماعدا أنه : 
(جيد التوصیل للحرارة - یعطی مدی محدودا لقیاس درجة الحرارة - 
لا یلتصق بجدران الأنبوبة الشعرية - معدن سائل فى درجة حرارة الغرفة ) 
© يقوم ............ بتنظیم ضریات القلب وتنظیم حركة أعضاء الجهاز التنفسی . 
( المخ - النخاع المستطیل - المخیخ - النخاع الشوکی ) 
© عملیات التنفس والاحتراق تستهلك غاز: 
(الأكسجين - النیتروجین - ثانی أكسيد الکریون - الأرجون ) 
م EE YEE Yee‏ م م م3 HS‏ و هه و وه 2 
اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسین : 
0 یتکوّن القفص الصدری فى الانسان من سس روجا من الضلوع . (۱-۱۱- ۱۳- ۱۶) 
© جسم كتلته على سطح الأرض ۲۰۰ كجم . تکون کتلته على سطح القمر سھگ 
(.۲-۲-.)۔م|,.) 
© الاحتراق هوإتحاد المواد مع غاز سسے پسرعة ۰ وانطلاق ضوء وحرارة . 
( النيتروجين - الأكسجين - الھیدروجین - ثانی أكسيد الكربون ) 
© الاسم العلمى لماء الجيرهو : 
( كربونات الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - هيدروكسيد الكالسيوم - كربونات الصوديوم ) 


اہ سای ا کان کان کن کان کک کا کن کن کا کک کن ما ماج ما و سا باه سا کان ماه سای سای سای سای ان کان سای سای مأو ماو سای مأو سای ماج مو کان کان کا کن کان کان ماو سای سا ماو سای ماو سای ان کان کان مه سای ما ماو ماو مأو سای ماج مو مأو مو سای مو ال ما له ماد 


منتدی مصطفی شاهين التحلیمی 
| اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسین : 
© كل مما يلى من مكونات الجهاز العصبی المركزى ماعدا : 
۱ (الأعصاب الشوكية - النصفين الكرويين- الحبل الشوکی- النخاع المستطيل ) 
| © عند وضع شريط من الماغنسیوم المشتعل فی مخباریحتوی على غازئانی أكسيد الکریون . 
| یتکون على جدران المخبارعنصر: (الماغنسیوم - النیتروجین - الکریون - الأكسجين ) 
| 69 بداية ونهاية تدریج الترمومترالطبی : 
۱ ( ۳۵ درجه سيليزية إلى ۲ درجة سيليزية - ۳۵ درجة سیلیزیة إلى ٠٥٤‏ درجة سيليزية - 
۱ ؟ درجة سيليزية إلى ؟؛ درجة سيليزية - ۳۲ درجة سيليزية إلى ٥٤‏ درجة سيليزية ) 


| © یقاس وزن الاجسام بالمیزان : ( ذى الکفتین - الزنبرکی - الحساس - الموشر ) 
بل جل جل جلا جل له جل جلا ل جل له لو جل له جل جل له لد له له له لد ل جل جل جل جل جل جل له جل جل له ل و له جل له و جل جل جل له له لو له لد له لو له له جل جل هو 
ھا نسیڈغار التبتروجين فق اليواءالجوف ھی 0 E.‏ 


)۸۷۰۔؟١-.٠,١٠٢‎ -۷۸( 


۵ مکتشف غازالنیتروجین هوالعالم سس سم 
(إسحق نیوتن - دانيال رذرفورد - جوزیف بریستلی - فريد هويل) 


© الجهاز ......................... هوعبارة عن چھازالاتصال والتحكم. 
لا یترکب العمود الفقاری من ....................فقرة عظمیة. 


(۰-۳۰ ۰-۱۲-۳۳ ۲۸) 
NNN‏ سای ماو سای ماو ملو سای سا ملو سا سا سای سا ماو سا ماو سای ماو سای سای ماو سای ماو سای سا مو ماو لو سای سای سای ماو سای ماو سای ماو ملو ماو ماو ملو ماو ملو ملو سا سای سا ماو سا ماو مأو 


© يتغيروزن الجسم بتغيركل من ما عدا 20 
(كتلة الجسم - كتلة الكوكب - ملمس الجسم - قوة جذب الأرض للجسم) 
9ا یستخدم.............. فى قياس درجة حرارة السوائل. 
(البوصلة - الترمومترالطبى - الدينامو - الترمومترالئوی) 
© سحو الييكل العظمی هو .سه : 
(الجمجمة - العمود الفقارى - القفص الصدرى - الضلوع ) 
9 تستخدم النباتات غاز............... ق عملية التنفس. 
(ثانى أكسيد الکربون - الأكسجين - النیتروجین - الهیدروجین) 
له سیا لا سای سای مأو ماو سای ماو سای سا سای مأو ماو سای سا سای له سا سای سای ماو سای سای ماو سای ماو سای ماو ماو سای سا سای سا سا سای مو سای سا سای سای سا سای سای ماو سای سا سای سا سا سای سا سای سای سای ماو سای ماو سای ماو ماو سای ماو ماو سا سای سای مو سای مأو سای علو بل ماو 
© کتلة جسم على سطح الأرض ۲۰ كجم تکون كتلته على سطح القمر..................... کجم. 
(0-٦-۳۰ -۳۰۰(‏ 
9 كتلة جسم على سطح الأرض ٠٦‏ كجم يكون وزنه على سطح القمرهو e‏ 
( ۰۰ - ۰-0۰-1۰( 


منتدى مصطفی شاهين التحلیمی 
8 يستخدم غازالأكسجين فى قطع ولحام العادن باتحادہ مع غاز... 
(النيتروجين - الأسيتيلين - الهيليوم - الهيدروجين) 
© الغاز الذی یدخل فى صناعة الثلج الجاف هو ...ہت 
( الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - النيتروجين - الهیدروجین) 


سیا سای ملو ملو مأو ماو مأو ماو مأو مأو ماو مأو سای ماو سای سای ماو مأو ماو سای مأو ماو مأو ماو ماو ماو ملو ماو ماو ماو مو ماو مو ماو مأو مو ماو سای ماو سای مأو ماو ماو ماو ماو مو ماو ماو مو مو ماو مأو ماو سای مو ماو مأو ماو ملو ملو ملو ماو ماو ملو ماو ملو ملو ماو ماو مو ماو سا ماو ماو 
عه | + 78 ۰ 3 5 ۰ 4 ۰ و و 
(كتلة الكوكب - الجاذبية الارضية - درجة حرارة الجسم - كمية المادة) 

© تقاس الكثلة باسٹخدام ............ 


(الميزان الزنبرکی - الميزان ذو الكفتين - الشريط المدرج - الخبارالدرج) 


معدة قواسن ال فى سس مد سه : (الکجم - النیوتن - التر - السم) 


نا 1 + مه ٩‏ وم ٤‏ ۰ ۰ ۰ 
يعببر 2 000 اه ها اد أسرع المعادن توصيلا للحرارة. (الالومنیوم - الكربون - النحاس - الحدید) 
اہ سای سا ن بل مو مو بل لا بل بل ماو سا بل لا ماو ماو مأو بل بل ن کن ن ملو مو بل لا ماو ماو ماد بل بل لا ماو بل ماو سا بل لا مان ماك مه ماك ملو لا مو ماو ماو ا بل ماو ماو ماو ماو ماو سا سا مان ماو ماك مو مو مو مو مو ماه ما با ماد ماو مو ماو ماو ماو 


تعتمد قكرة عمل الترمومترعلی تقیر OTE ET‏ 


(كتلة - وزن - حجم - كثافة) 


0 
ھا تھ .مسق ات قاقالأكسهينق وحودثاق أكسيد التحشی 
(ثانى أكسيد الكربون - فوق أكسيد الهيدروجين - حمض الهيدروكلوريك - كربونات الكالسيوم) 
9 يمع غازثانى أكسيد الكربون بازاحة ......................... لأعلى. 
(الماء - الهواء - الأكسجين - النيتروجين) 
© یترکب الخ من .. 
(النصفین الکرویین - الخیخ - النخاع الستطیل - جمیع ما سبق) 


ا سای له لا سای سای لا سای سای ماج ما مو سا سای ما سا مه ما ما مه مه باه بل ماه ماه ماه سای سای سای باه سای بل سای سای سای سای سای له له کن کان کان کا کن کان کان کان سای کان کان سای سای ما سای سای سای سای سای بل باه ماو باه سای بل بل باه ما بل بل ال له له ماد 


© الإصابة فى نخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة لأنه .... 
(مسئول عن الحركات الإرادية - مسئول عن الحركات غير الإرادية - مسئول عن توازن الجسم - مسئول عن التفكيروالتذكر) 


@© المادة الرمادية بالحبل الشوكى على شکل حرف 7۳۴ص0199 1 
(W- H-F-A)‏ 


9 يبلغ عدد الأعصاب المخية 70+ 


)۳۳ إن ۱۳ مه‎ -٢٢( 


© الفصل هوموضع اتصال 00 (طرق عظمتین - العضلة بالعظم - عضلتین - الأعصاب) 


منتدى مصطفی شاهين التحلیمی 


© من المفاصل واسعة الحركة 9+ 
(الركبة - الجمجمة - الكتف - الکوع) 


9 العضوالمسئول عن حفظ توازن الجسم هو 
(النصفان الكرويان - الحبل الشوكى - المخيخ - النخاع المستطيل) 
9 تثبت بكتريا العقد الجذرية فى النباتات البقولیة مثل الفول والبرسيم داخل النبات ليستفيد به. 
(الأكسجين - النيتروجين - ثانی أكسيد الكربون - الھیدروجین) 


9 مق الوادجيدة التوصيل للخرارة م م ت (الخشب - الحديد - البلاستيك - الزجاج) 
سای سیا سای ماو مأو ملو مأو سای ماو مأو ماو ماو مأو ماو ماو مو ماو مأو مو ماو مو ماو سای سا ماو سای ماو مأو ماو سای مأو ماو ماو مو ماو مأو ماو مأو مو ماو سای ماو سای مأو ماو ماو ماو ماو سا مو ماو سا ماو سای سا ماو سای ماو سای ماو سای ماو ماو ماو ماو ماو مو مو ماد مو ماد علو ماو ماو 


© من المواد رديئة التوصیل للحرارة ...... 
(الألومنيوم - الحديد - الخشب - النحاس) 
9 يختلف الترمومترالطى عن الترمومترالمثوى بوجود .................... فى الترمومترالطبى. 
(الزئبق - الاختناق - المستودع - أنبوبة شعرية) 
8 من الفاصل الثابتة ................ 
(الکتف - الفخذ - الجمجمة - الرکبة) 
© يتكون الجهازالعصی الطرق من ...................زوجٌا من الأعصاب الشوكية. 


(۳۱- ۱۵- ۱۲- ۱۰) 
له سیا بل لو ماو مأو ماو سای ماو سای سای سای سای ماو ماو له سای سای سای سای له ماو سای سای ماو سای ماو سای سا ماو سای سا سای سا سا سای مو سای سا ماو سای سا سای سای ماو سای باه ماو سای سا ماو سای سای سای سای ماو سای ماو سای ماو ملو سای ماو ملو ماو سای ملو سا سای سا ماو سا ماو مأو 


© جسم كتلته على سطح الأرض ٣٣٠جم‏ يكون وزنه على سطح القمر..................... نیوتن . 
-٢٣(‏ 0-۳-۳۰( 


9 تصنع مقابض أوانى الطهی من ......... 
(البلاستيك - الألومنيوم - النحاس - الحدید) 


5 ظیرالھسترائظطی باستقم .سس قبل الاستشدام. الماك ادل -اتافق ت الاسریم) 


© احضو ابل ول عن الفعل التمكس ق الأھازالمسی هو 7 7 7 
(المخيخ - النصفان الكرويان - النخاع المستطيل - الحبل الشوکی) 


اہ سای مأو ماو سای ماو ماو مأو سای ما ما و سای سای ماج سا ما ما ما و سا باه سای باه ما سای سای سای سای باه سای سای سای سای سای ماو بل سای ما له کان کان کا کن کان کان ماو سای سا ماو سای سای ماو ماو ماو سای سای سای باه ماو ماو ماو سای مو ماو مأو مو مو مو ال له ماو ماد 


منتدی مصطفى شاهين التعليمى 


© نسبة غازالأكسجين فى الغلاف الجوى ھی ...اگ 
(۳,.- ۷۸ - ۱ -۱۳) 
9 _تدریج الترمومترالطی يبدأ من ۳٣‏ "م وینتهی عند ..................."م. 
٢٤ - ).(‏ - 0-1۰( 
9 انسدرالاسامی لقا( الأكسسين هو سان (الهواء الجوی - النباتات الخضراء - البراكين - التبغ) 
© يمكن قياس درجة الحرارة باستخدام 9 


(الميزان الحساس - الترمومتر- الیکروسکوب - الميزان الزنبركى) 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 


را محافظة القاهرة. إدارة شرق ملین فصر 


اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين 


۱- أى ممايلى أسرع توصيلا للحرارة ؟ سی . (الثكاس الألومنیوم - الحديد ) 

۲ - يتم قياس وزن الأجسام باستخدام الميزان ام ل عي 002 (الحساس دی الکفئین - الزٹیزکی) 
۳ - الغاز الذی یسمی بالازوت (عدیم الحیاة) رمزه asa‏ ۱ )وا 0 

) من المفاصل محدودة الحركة تی (الکوع - الفخذ - الجمجمة‎ - ٤ 


7 0 ا ما را التعليمية 20000000 


(ہ معافظة لیر درا الوراق التعليمية 


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
١‏ - تقع مراکز التفكير والتذكر فی 20 ( الحبل الشوکی - المخيخ - النصفين الكرويين ) 


۲ - الغاز الذى يعكر ماء الجير الرانق هو غاز .................. الأكسجين - النیتروجین - ثانی أكسيد الكربون ) 
۳ - من آدوات قياس الوزن yy‏ ( المیزان الحساس - الميزان الزنبرکی - الميزان ذو الكفتين ) 
٤‏ - ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى 00 


( اکسجین وماء - هيدروجين وماء - هيدروجين ومنجنيز ) 
مله ملو ملو ملو مله ملو ملو مله ملو ملو ملو ملو ملو باو ملو مأو ملو ملو ملو ملو مله ملو ملو ملو ماو ملو ملو مله مو مله ملو مله ملو مو مله مله ملو ملو ملو ملو مله مو مله مو مله ملو ملو مله باو باو ملو مأو باو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ماو مأو ملو ملو ملو مو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو 


8 محافظة ال(سكندرية . إدارة اک التليمية 


اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين 


) عند اتحاد المواد مع غاز الأكسجين فإن كتلتها ی (تقلدتزداد_لاتتائر‎ - ١ 

۲ - المفصل هو موضع اتصال مسآ (طرفی عظمتین - العضلة بالعظم - 

) یدخل غاز ثانی أكسيد الکربون فی صناعة ................... ( الفولاذ - النشادر- الخبز‎ - ٣ 

) یختلف وزن الجسم باختلاف دمم موی" (شکله  لونه  کتلة الکوکب الموجود عليه‎ - ٤ 


له سیا سای لا سای ماو مأو سای ماو مأو ماو ماو ماو سای سا سا ماو سای ماو سای سا ماو سای ماو سای ماو ملو سای سا ماو ماو ماو سای سا سای سا سا مأو سا ماو سای ملو سای ملو سای سا سا سای سا سای سای مو سا مأو ماو سای ماو سا سای ماو سای ماو سای ماو سا ماو مو سا ماو سا ماو سای ماو ماو 
۵ 6۵ وہ ۵ نی 0 0 09 44 09 
(۵) جا الهش إذارة بر که المبع المعنيهية 


اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسین 


)۱۰۰۰ ۱۰-۱۰۰ ( sess النيوتن يساوى تقريبا وزن جسم کتلتھ‎ - ١ 
) فى صناعة مقبض المكواة الكهربية. ( الحدید - النحاس - البلاستيك‎ .......................٠ نچ ہو‎ ۲ 

- آفضل المعادن فی توصیل الحرارة هو (الحديد - النحاس - الألومنیوم ) 
وو ود وی سیر (العظام - العضلات - العظام والعضلات ) 
٥‏ - موّشر يساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم هو ...مم ا( ( الکتلة - الوزن - درجة الحرارة ) 


(ب) ماذا يحدث فى الحالة الآتية : الإسراف فى تناول المواد المنبهة كالقهوة. 


Elma) 0005‏ الا 
جا الغربية. إذارة شرق 7 
(1) 50ص ار إنارة فرق 4۳۸۷۵۸ 


اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين 


۱ - من أمثلة المواد جيدة التوصیل للحرارة 00302029300000 )(نحاس - بلاستيك - صوف ) 
۲ - وزن الجسم على سطح القمر یساوی .................... وزنه على الارض . ( ربع - نصف - سدس ) 
۳ - يحضر الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود O‏ 


( ثانى أكسيد المنجنيز - ثانى أكسيد الكربون - الكربون ) 
٤‏ - الجزء المسئول من المخ عن حفظ توازن الجسم هو ............. المخيخ - النصفان الكرويان - النخاع المستطيل ) 


- تتصل العشرة أزواج الأولى من القفص الصدرى من الأمام بعظمة ............... ( العضد - القص - الفخذ ) 
٦‏ وہ .................... الأرض من الأشعة فوق البنفسجية. ( الصدا - الاوزون - النيتروجين ) 


سی سای مأو ماو سای سای سیا مو سای ماو سای ماو سای ماو سا سای ماو سای سای سا سای سای سای سای سا سای باه سا ماج سا سا سای سای سای سای سای سای ماو سای سای سای ماو ماو سای ماو اه باه سای سای سا سای سای ماو مو سای سا مو سای ماو ماو سای ماو ماو ماو ماج سای سا سا سا اه ماو سا سا ماد 


الراجعة النهاتية فى العلوم د تا / مصطفی شاهين 


( محافظة الدذهلية ‏ إدارة طلخاالتمليمية 


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسین : 
۱ - النیوتن هو وحدة قياس سے ۔(الطول الوزن - الكتلة - الحجم ) 
۲ من المواد جيدة التوصيل للحرارة ....................... (الزجاج ‏ الهواء - الخشب - الزئبق ) 


۳ - یکون النیتروجین آهم جزء فی موم موم موه" ( البروتینات - الدهون - الماء - السكريات ) 
4 من المفاصل محدودة الحرکة سی (الفخذ - الکتف - الکوع - المعصم ) 


سیا سیا سای سای ماو سای اه مأو با ماو سای سای سیا مو سای سای ماو سای ماو ماو لو ماج باه سا سا سا سا باه باه سای سا باه سای سای سای سای باه ماو ماه سا معا ماو سای سای اه باه سای سای سا سا ماو ماو مو سای ماو باه ماج سای ماو سای ماو ماو ماو ماج سای سا ما ماو سا ماو سا سا ماد 


(1) محافظة کھر الشیخ۔ إدارة بياذ ال2 


اخترالاجابة الصحيحة مما بين القوسین : 


۱ - آی مما يلى من المفاصل محدودة الحركة ؟ ................ الكوع - الفخذ ‏ الرسغ ) 
؟ - النيوتن يساوى وزن جسم كتلته مسن هر اه 6ب عالت ۲۱۳۹۵ 
۳ - أفضل أنواع المعادن فى توصيل الحرارة ................ الحديد - الالومنیوم - النحاس ) 


مله ملو مله مله ملو مله ملو مله ملو مله ملو ملو مله ملو مله ملو مله مله ملو مله مله مله مله مله ملو مله ملو مله ملو ملو مله ملو مله ملو مأو مله ملو ملو ملو مله مله ملو مله مله ملو مله ملو مله ملو مان مله ملو ملو ملو ملو مله ملو مله ملد باو ملو ملو ملو ملو مو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو 
۵ ۸۵ وت 406 406 09 0 4+4 
(۹) معافظة ار إذارة العمودية التملسية 
0 © © 4۵ 
اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
١‏ - المادة الرمادية فى الحبل الشوكى تكون على شكل حرف ل (F-H-A)‏ 


؟ ‏ المفاصل التى تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط هى المفاصل ........... ( الثابتة - محدودة الحركة - واسعة الحركة ) 
۳ - غاز يدخل فی تركيب الماء .س ( الأکسجین - ثانی أكسيد الكربون - النیتروجین ) 


٤‏ - إذا کان وزن الجسم على سطح الأرض ٦‏ نيوتن فان وزنه على سطح القمر يساوى ۰ لیوتن, 
١ ١ ١‏ 
EET )‏ 8 
جا مله مله بل ول بل NK KK‏ جآ ملد ماه عق ملد عل عله ماه عق بل عله ملد ول عله ملد مه علد له ملد ماه ملد عله عل عله ملد عله ماه ملد ملد با عله له عله ماد چیہ با بی بل علد 
¢ 4۵ 4۵ ۵ ۵ 
۰) محافظة دمياط. مببریة الثربية والتمليم بنمپاط 
0 0 00 © 4۵۱1 0 


اخترالاجابة الصحيحة مما بين القوسین : 


)٦٦٦-5٦٦ ۱١۰ - ۱۰۰ نيوتن فيكون وزنه على الأرض سس لیوتن,‎ ٠١ جسم وزنه على سطح القمر‎ ١ 
) الألومنیوم يوصل الحرارة أسرع من (النحاس - الحدید - الرصاص - الذهب‎ - ۲ 
) من المفاصل محدودة الحركة سس وو (الجمجمة_المرفق _الكتف الرسغ‎ ۳ 
)55-#0-54-1١؟( عدد الأعصاب المخية 7 3,:71ییی۹۹ٰ"ٰ‎ - ٤ 


له سای ملو مأو ملو ماو مأو مأو ملو ماو ملو مأو ملو مأو مأو ملو ملو ملو ملو مأو ملو ملو ملو ماو ملو ماو ملو مأو بله مأو مأو ماو مأو مأو ملو مأو مأو ماو ملو مأو ملو ماو ملو ملو ملو مأو مأو ماو ملو ماو ملو مأو ملو ماو مأو ماو ملو مأو ملو ماو مأو ماو ملو مأو مأو ماو مأو ماو ملو مأو ملو ماو ماو ملو 

ص۸۵ رمخ % مہ مہ مہ0 ۵ OM‏ 09 
(۱۱) معافظة الشرفية . إدارة القنابات التعليمية 

0 ا ہے 4۵ 
اختر ال جابة الصحيحة مما بين القوسين : 
۱ - عندما نلمس قطعة من الثلج نشعر بالبرودة لأن الحرارة تنتقل من ی 
( الثلج للید - اليد للثلج - اليد للهواء - الهواء للید ) 

۲ - المراکز الحسية تقع في ...................... ( النصفين الکرویین - المخیخ - النخاع المستطیل - الحبل الشوکی ) 


۳ - الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغير ا٤‏ 09 ہ۶ 
٤‏ - يدخل غاز ثانى أكسيد الکربون فی صناعة ١‏ )(الفولاذ - البارود - الخبز - النشادر ) 


مأو ان مأو ماو مو له ماو ماو کن مأو ماو مو ماو ماو ماو مأو ماو ماو و اه ماو و ماو ماو باه ماو مو ماو ماو مو ماو ماو مأو ماو ماو ماو مو مأو ماو ماو ماو مأو ماو اه مو ماو ماه مأو ماو ماو ماو مو ا و و وو وو وو و ریش و و و و وو 


(11) محافظةبو رمدي مديرية الاززیة راتعلیم 


اختر الوجابة الصحيحة مما بين القوسین : 


( فى صناعة النوافذ الزجاجية العازلة للحرارة. ( النحاس - الهواء - الألومنيوم‎ e یستخدم‎ - ١ 
) یدخل غاز ............... فى صناعه الثلج الجاف. ( ثانى أكسيد الکربون - الأكسجين - النيتروجين‎ - ۲ 
من أمثلة المفاصل محدودة الحركة‎ - ۳ 


مس 202023202090 (الکتف - الرکبة - الرسغ ) 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفى شاهين 


٤‏ - عند وضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون يترسب ............... على جدار المخبار. 


ا وش ذم ا ا که 
6 66 09 00 © 44 
(۱) معافظة الإسماعيلية إذارة فايل التعليمية 


ہی الصحيحة مما بين القوسین : 


- يستهلك النبات غاز ...مم أثناء عملية البناء الضونی. ( و0 - و20 - را - و© ) 
۱ - السائل المستخدم فى صناعة الترمومترات هو ................. (الکحول - الماء - الزئبق - البروم ) 
۳ - عدد فقرات العمود الفقاری ویو فقرق , (۳۲-۳۱- ۳۹-۲۳ ) 
٤‏ - یدخل غاز ............ فى ترکیب جمیع الأنسجة الحية. ( النیتروجین - الأکسجین - الأرجون - ثانی أكسيد الکربون ) 


ہب ا ا اد 1 دا ا ا ہد ا ا ہد ل ل ل ل ل ا ل ان ہہ ال ہبہ ی ہد ا ی 1 EDC DDC‏ بد ید 
¢ ۸4۵ یت 09 + 0 
)١6‏ بعافظة الوالى الیل إدارة لاله الممنيهية 


اخترالاجابة الصحيحة مما بين القوسین : 


۱ - جسم کتلته © کجم فیکون وزنه على سطح الارض اددع یون | 
EE‏ 7 جزء فی ................ سس 220 (ابروتینات - الکربوهیدرات - الدهون ) 
۳ - ليست من عظام الطرف العلوی س (العض-الساق - الساعد ) 

) بداية تدريج الترمومتر المنوی ................ درجة سيليزية. ( ۲۳-۳۵ - صفر‎ - ٤ 


وو مأو ماو ماو ماو مأو لا ماو مأو ماو ماو ماو و ماو ماو و مأو ماو مو مأو ماو ماو ماو مو مأو ماو ماو مأو ماو ماو و مو ماو مأو مان ماو مو مأو ماو ماو ماو مأو ماو اه مأو ماو ماو مأو ماو ماو ماو مو ماو ماو مو ماو ماو ماو مأو ماو ماو مو مأو ماو ماو مو ماو ماد ماو مو مو ماد 


(۱۵) محافظة القيوم- إدارة كرب القيوم التمليهية 


اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين 


) يحاط 0 م ابغلاف دهنی. ( محور الخلية العصبية - الحبل الشوكى - المخيخ‎ ١ 
) مفاصل الجمجمة (عديمة الحركة - واسعة الحركة  محدودة الحركة‎ - ۲ 
) يكون النيتروجين أهم جزء فى ...................... (البروتينات - الكربوهيدرات - الدهون‎ - ٣ 

) يتعكر ماء الجير الرائق عند إمرار غاز ...................... ( الأکسجین - النيتروجين - ثانى کسید الكربون‎ - ٤ 


س اي مت سکس مسس بس ا 
0 9 © ۵ 0 © ۵ 0 0 00 
٦‏ معافظة پنی مويف إذارة نمی مويف التعليمية 
0 0 © 40 


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسین : 


١‏ جسم وزنه ۰ نيوتن على سطح الارض فان كتلته تساوى لا (؟ كهم_ ١١‏ كج ۲۰ کجم) 
۲ - تصنع مقابض آوانی الطهی من (البلاستيك - الحدید - الالومنیوم ) 


۳ - یتحکم ................. فى الأفعال المنعكسة. ( النخاع المستطیل - الحبل الشوکی - النصفان الکرویان ) 
وروی ی ms‏ (۳- 2۸ ۲) 


- يدخل غاز ...م فى صناعة الثلج الجاف. ( الاکسجین - ثانی کسید الکربون - النیتروجین ) 
دوہ کچھ مم من الغلاف الجوی. (۲۱ /-۷۸/- 7۸۹( 


اک ا 


(۱۷) معافظة ليا - إذارة بنى مزار التعليضية 


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسین : 


) من المفاصل واسعة الحركة 00 (الجمجمة_الكوع - الفخذ‎ - ١ 
(TTA) ۱ عدد فقرات العمود الفقاری‎ - ۲ 
e ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فی وجود ثانی أكسيد المنجنیز إلى‎ - ۳ 


( أكسجين وماء - أكسجين وهيدروجين - هيدروجين وماء ) 


NNN‏ مأو ماو ملو مأو مأو عله مأو ماو ملو بله مأو ماو مأو ملو ملو مأو بله عله مأو ملو ملو مأو ملو ماو مأو ملو ملو ملو مأو ماو ملو ملو ملو ملو مأو ماو ملو ملو ملو مأو مو ماو مأو ماو ملو مأو مأو ماو مأو ماو ملو مأو مأو ماو مأو ماو ملو مأو مأو ماو ماو ملو 
900 4۵ 0 44 
۱ (۱۸) معافظة أسروط. إدارة البدارى التمليمية 
(ا) اختر الا جابة الصحيحة مما بين القوسین : 
۱ يبلغ عدد فقرات العمود الفقری 77757 9 بی ۱۵ ۳ 2 ۰۳۲ ) 
۲ - المسئول عن حفظ توازن الجسم ................... ( النصفان الکرویان - المخیخ - النخاع المستطیل ) 


المراجعة النهانية فى العلوم الأستاذ / مصطفی شاهين 
۳ - غاز يستخدم فى إطفاء الحرائق ................... (الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - النيتروجين ) 


4 شش شس 1 أذ ا ا وا رت 
6 ۸۵ وت 40 0 
)۱٩(‏ وجا سیفاج۔ إذارة مواج امه 

ہہ 0 


اخترالاجابة الصحيحة مما بين القوسین : 


۱ - يتكون القفص الصدرى فى الإنسان من ................... من الضلوع. (۱۱ زوجا - ۱۳ زوجا - ۳۱ زوجا) 
۲ - عند مرور هواء الزفير بماء الجير الرائق فانه يتعكر مكونا مادة تسمی a‏ 


) کربونات الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - هيدروكسيد الكالسيوم‎ ( ١ 
) أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة ؟ (الكتف - الفخد - الکوع‎ - ۳ 


(F-H-A) 00 المادة الرمادية فی الحبل الشوكى تكون على شكل حرف‎ - ٤ 


ہو شش و و شش شش ماو ملو له ماو ملو ملو ملو ماو مأو ملو ملو ملو مأو مأو مو ماو ماو مأو ماو ماو ماو له مأو مأو ماو ماو مأو مو مو ماو ملو ملو ملو ماو ملو ملو ملو ملو مأو مو ہوا خر مو ماو مأو ماو مأو مو ماو ملو مأو شض وش وو وو مو ملو ملو 
۵ 02 »© 00 ۰ و0 0 وی 
(۲۰) معافطه الأقصر - إذارة الرينية الشاي ية 
اختر الوجابة الصحيحة مما بين القوسین : 
۱ - أداة قياس الوزن هی الميزان سم أ )(الرقمی -الزنبركى - ذو الكفتين ) 


۲ - آسرع المعادن توصیلا للحرارة هو یز (النحاس - الألومنیوم - الحديد ) 
۳ - السائل المستخدم فی صناعة الترمومترات هو ...۰ (الماء - الکحول - الزنبق ) 
٤‏ - يكون النیتروجین آهم جز ء فی سی (البروتینات - الدهون - الماء ) 


سیا سیا سای مأو ماو سای سای مأو سای سیا سای سای سا مو سای سای سا مأو سای ماو سای سای باه سا سا سای سا باه کی کان باه سای سای سا سای سای باه ماه ماج سای سا باه مأو سای اه باه سای سای سا سا ماو ماو مو سای ماو مو ماج سای سای مأو ماو ماو ماو ماج سای سا مو ماو سا ماو ماو سا ماد 


(۱) معافظة كفر الشيخ - إذارة دسوق ال 


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسین : 
١‏ - السائل المستخدم في تطهير الترمومتر الطبى هو سس (الزئبق - الكحول الایثیلی - الماء - الزیت ) 


۲ - یستخدم غاز ثانی أكسيد الکربون في صناعة ...000 (الفولاذ - البارود - النشادر - الخبز ) 
۳ - تتکون أكاسيد النیتروجین فى الغلاف الجوی أثناء حدوث سس یی ( الرعد - الحرارة - البرق - الرياح ) 
٤‏ - يتكون جسم الخلية العصبیة من سی ۔ (نواة - سیتوبلازم - غشاء بلازمی - جمیع ما سبق ) 


اا امه ای تا 


(19) معافظة کفر شین إدارة فلين التعليهية لیا 2 


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


۱ - النیوتن يساوى تقريبا وزن جسم كتلته یترب تخزاقء a‏ 

۲ - تزود أوانى الطهى بمقابض من سیر (النحاس - الحدید - الالومنیوم - الخشب ) 
۳ - يتكون القفص الصدرى فى جسم الانسان من ............ زوج من الضلوع . ۱۳-۱۲-۱۱۵۸ ) 
٤‏ - العالم الذی اكتشف غاز النيتروجين هو ................... (دانیال رذرفورد - سیلیزیوس - جوزيف بريستلى ) 


ومو سای ماو سای مأو ماو سای مأو ماو ماو ماو مأو ماو و ماج ماو ماو ماو مأو ماو ماو مو ما باه باه مأو ماو ماو سا ما سای سا سای ماو ماو ماو مأو سای ماو مو سای سای مأو سای ماو ماو سای ماج سای سای ماج ماو ماو ماو سای سای ماو ماج سا ماو بل ماو ماو ماو ماو مأو ماو مو مو ماو ماد ماو ماو 


67 معافظة كفر الشيخ. إنارة سیق التعليمية المج 


اخترالاجابة الصحيحة مما بين القوسين 


۱ - قوة الجاذبية بية ................. بابتعاد الجسم عن الأرض . ( تزداد - تظل ثابتة - تتناقص ) 
۲ - السائل المستخدم في الترمومتر المنوی هو س ۔ (الکهول - الماء - الزئیق) 
۳ - یغلف محور الخلية الصبية بطبقة مسوم (بروتينية - دهنية ‏ نشوية ) 
4ح فعا لى من الفاضل محدودة الحركة ؟ سس (الکتف ‏ الفخذ - الکوع ) 


سیا ماو مو سای مأو سای سای ماو ماو ماو سای مأو ماو سای ماو سای ماو سای سا سای ماو ماو ماو مأو ماو مو سای سای سای سا ماو سای اه سای سای سا سای ماو سای ماو سای ماج سای سای ما ماو ماو سا مو ماو سای ماج سای ماو مأو ماو ماو ماو ماج سای ماو ماج ماو ماو ماو ماو ماو ماو مو مو ماو ماد ماو ماو 


— ےسسے۰۴م۔.۔ ‏ ے والسُلوسوم ۔العاس - اسب 
-۳- من المواد جيرة النقصیل ارت - > راللوي -الائب ۔ برستل ) 
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9-6 کس 5 . 
سس ر ب مويه !لكشيل الب ای۔1 
: ہے 
3 7 
0 ۰ 


الممسوحة ضونيا ب 03113-37067 


الممسوحة ضونيا ب 03113-37067 


الممسوحة ضونيا ب 03۳08650067 


صاگ 
0 0 
: 0 زالەعنبلت۔ سی 
م تن 


میا ات تونب القعللشی) . 


الممسوحة ضونيا ب 030133010661 


‫َ“ 


سای متا ش٭ا 0ہ msi‏ 


مش ۰ سس ( 2 ( حابه امه اقرز نٹ ۱ 


7 5 ص 
ح 
۹ = ت 
5 سح 
2- : سن ١‏ 
٠ ۸ ۳1‏ 23 
۷ 4 0 
و ات ہے 
72 
8 تب 6 
75 5 
4 272 2 0 .0 رح 
ہے سرت 
ہے : ہس 24+ ص 
و ہہ 7 
وا ی 
س ا ام 
ضے 0 £ 
تی السئلها غار ۰ 
تن 
سے 
۸ ۳ 0 
ل 0 
س۰ ہس ہ رو ین 
- مم ۱ ل 


الممسوحة ضونيا ب 03001330067 


سس 


-- مو بعت +5 


Pag __‏ 2 امارہ اللہ (اهنب) 2 


کسسہمسسسمسے ےلچ سے چچکودومددسس ےک 
سا ونکت _الومق 00 00000 
01ں بد ا سس تا 
مج اترائں ائشہ موز كم ييه 
السرم وحن س TA‏ لهس 
كج عل ماس قش ان ی سس 
بقل تس | یلاها 
۳ لات تے - ےھر انس 1۱ ۵ رک 
0 چ ا تعکر 
باردے لے نہیں سول و تسا دره 
لا لاق لیے اک 


الف و چ 
موا 0 ای 000 ا ۲ : ۲ ۷ 7 
سحو تكس دين رماع ]دم اف یس ابو سس سس 


۸۵ حل ماسبو و ی 


ہیں ای ہہ ہیں سک پا 
rE‏ مرح السوا مع یره اما / 
اکا ہر وک 


سس کل ماه و را ۷۳ 
کہ ف الصف الكروس ريحي 2 هه 
جس 5 سا0ا كيك مكا ب الو 
ian f‏ 20 ام لٹ کرت الک ره موه و 


ایس سس بت 
بع تماق الات باجام والاقعلق۔ 


الممسوحة ضونيا ب CamScanner‏ 


1 1 من ادوات قياس ال ورن 


چچ 3 لز لر r:‏ 
1 اي 


ہہ این نواگتیی > الین ای ریز الب 


| ادا كان , 4 دز شخص فم اسآ تلع ؤار .ني : ندل د 
ام هن یکونهای سلح الارفن هو 2 ایق 
هد ب و يوتن - 


لك دھمی ل رص (طاء O». ENCE‏ ترا 
سی ليم .وس 1 


لاجد ؤت جسم کتلنه . چرام حلى بپٹپٍَِِْ 98پ 71 .7 0 
ل و الك چسس واي - 


ملس — 


س 
آآرنس(ت هه 


| الكوكب. الزی یکو نعلي اوزن الیم یسا ی ۰ تال ور انشع انمز ا دح 
_ ۲ اطررد ر فصو یل 


الیسم على سلع اف نون فا رز ون۹ اک التمريساوى .... چ 


يح اس و مت ہے 
۱ ٭ متت کہ موكن. 


۹9۹ 


۳ 


_عء کاو رس تا وت دی - ۱ 
1 اجنم التي اليه 


مسبت سس 


۱ اوه ر دجسم ساوت کسونن 5 و 2 ۳ “شاوی .... .. ۲ کھما-- 
5 مس اس مس رز > کی ای رس 


— سا 
اسك 


۱ ہ۔ يختلف وزنالجسمباختلاف...... .1 ۳ 5 كرك دود 5 لیف 
شهب لونه جح كتلة اذكب الرجردء له د. ۳ ۳ 


ال 0 ۰ ,1 تلا 


حت ۳ نيم لحت سىص :90 5205 INS. am‏ ےو سسمسمی ا 


جخ 797977 سٍ اي 


ا ١۔‏ حدد [یماسع الو هيلا للعرارة . 0 ۰ 2 التحاس- “لات سی ا ۲ 
7 دسی۔ از ب العوںد -۔ ع ۱ ۱ غلاب ا 


(- تصقر ةعمل الترمومترعا مومت © اج ا یی ا OEY‏ قالسصا- 2 
$ وپ مد سس مع مع ديجة السا -- لب ہے فاكس : جع الس وا( رة اارة- 0 
توت تک سس قش _ سورس ردب الحراوة | 
٦‏ ا وختلی ال لترو ميم عونل لتریو مترا لف WEN‏ برد دقن الابنوية شریة] ۱ 
۴ مخ المادة الموحورة قاس توق و ہو داخص اف الا سوبة إل E‏ ||" 
e"‏ یع راھ س E‏ خاش ےم الائ لوجود به دة الا ۱۱ 


۳ ررایهوابة دیع الترمومترا الطی‌هی.. وا لق ھا ما لق‎ N 
ع ولادرجكسيليرية؛ الس ی درجة سِلِریة  ب-۷۰د,ج۹سلزیةر الوم درحةسازرة‎ 
یسح سی نیس د رحه ساوت 8 ي - ۲۲ درجه سیلبزبه | سو‎ 


0 


5 


۱ 8 هن من اتلد الا اد _ جبره ة التوہ مي الحرارة ‏ :0006 = ساس مسبت | 
9 دعاسم 0 هع بر بلاس[ 10800 ج۔صوف .. و . شک یچیه 


چ الشاي ۳۹ 2۳ د الوا SST TNS‏ 


>- عنما تمعن 5 اور ٩‏ 7 70/ لٹن العرارفتزن ارم" 0 أ/ .3 
۳ ف TET‏ نے الي لا . الدللفية ‏ و الهواء للید 


ا 
e.‏ ج > 


گر بستخم.......ق مراعة لاد ایب 
وس اا ۷ .ا وا 


“(O‏ > السائل اےتحْمف ا النتمومتران ہو هی هنک ہس یب تحت 
5 ؟ ‏ الكحول_ 000 ق )اڭ سد س الا او د - البروت ت 


ےس سے لست سس سح وم بي 


جه بداية ترج الرمومترا من ...درب مزب 3م 
_ تست و رح وس و وو ےا 


تسس مس بت سب 


حك الاچ ر ب ال وچس ` بت چ تا یوب ن ها 


5 - قالناعۃ لدی ىفالعالة لفازةف صررة جزیٹان تى ما 
]| م O0‏ ` ےر سے 7 لد سس گان الا 2 - لسرا 


سس ۲ رن 


- سس ہے 


= تح سب سس 


١ ۹ ۳‏ ۱ 
۱ ٠ہ‏ سس لام ۱ 


بح بل 
۳ نحل خر کدی ۹ نے ۱ 
۴ ۴۹۴۳۳۳۳۳ سم مت نو زكسي اس إل حب إل > 


سز سے ۔ هید میں رما ۵ 


۱ 
ظ ان گربونات تس رہ ےں۔ جو کا ۱ 
= الییتروجن يع الاکسچن الاپ سكلف اكب ليوف 1 


مس ي 


۔ عند مرورھواہ افير بعاد الجیرال اش وإنه ل مامات ٠.‏ 

كربونات_الكاليسى - : کی .يركب اكائيسع فا ۷ 

: ج سے کا وا MN‏ 
2001016 زالاستلین لام العادثهوغاز.ء ے۔ اچوا 

سج > ا ایروپ : تاش اکس الین ۱ 


4 تد رہ مت بط س لاني الم اتیل قامتبار حجر : على تاز تا اكد اي 


.2 ہی A‏ سیوم 0 لد قد ۳ سے ار + ي الكريين _ تسیب د الاکچیں 


مد يشل خا زخاس1 لس رالکردون SET‏ لفن ۳ 
e‏ کے اکچ اا لسا رد ج التشادر اقفو 0 | 


۴۹ء ختمد عملي ة الہنام امرش ےئ الات عل وج از ۰۰ 3.-٠‏ 0ن ر ا 
م 41 و _ 7 بستروچر ح ۔ نان سید الدربون _ د . الخو ون 


| «؟ الغانالذى بل لداجي 57 یه 
۲ الاشیس. . ب. النتروچین ی نا ناه الاريون دازون 1 


سے 


إا ستخم ‏ فوق آشیا بایدر رچیف فان 50 ۳ 
ےآ الهیر روحن. 8 ۷ _ الاسچس- عق اسر دہ 07 


ا٤ا‎ 


عن تع دی اوه لاک ين قاتا ...7 رد ھا مس“ جح 


۹ اس الا م اى 5 لاوزو 
EI. ۱‏ ره الاو رو قات عد الحو 
که يلون الیتریچی أه عزوق . س.. دلرنباق] ‏ - 
555 کہا I.‏ زغ إا لد همون س ۔اطایئ۔ ا اسکیات ‏ 
که خان یش ترآ تريب الها --- . ہے نو سس 9 
کے ےٹاک زوین چ لوجر ا راون 1 


pA و‎ 


۴ 3 سیہلاستاالب 


ت 


2 الشتروجيع] ` ۱ 
+ الع .حا ۳ 


کہ يشكزنا زاضتریجں نسية.- 5 ...من القلاف اليرى ...۸۷۸3 
| 


CT WT ES‏ جل ف 


دس فازی تدع لطن ليوف 


6 2 5 تاک این _ باتوی هه الاجون ` 


3 انا خلا حيمس 3تنظم! م لیات ال کے 
ملف رش و نا ۱ 


ا ڪڪ 


سل القت: 1 ۱ ی ۱۳ 
۱ مل اوج لك تھا اس و ختط ص مللا ا ١‏ 


- السو مت دہ ,یرت ا" 


۱ کم تن من ان تتتابل مرها 


۴ الاوتا ای در 


وتا جي - ألما متسر ای سے وال بیس 


ست و س 

۱ وس ھر طماصل‌محرودة۱ ۱ 
سے سے سیق 

ظ لفت جل | 

خسم وت دس زوجتا .سے هه چا لا 


ممست بر 5 
تست 


۳ سس ۱ 
>- 8 السلالتول _ مایخ ی 36 


مم 7 واسعة السلة نت الفضع 89 
۱ ۲ مد ...قف الشفز. ...عو سم الجمحمة - 


ہہ لس س مت 


a‏ سس 


ارهد “ضما لاخ 8 2 (لغخص إل الصدرى من دا ب د الق ۳ 
FY‏ ی القص __ سب سيو | (فجد تحت ان الساعر ۱ 
سس سس ہے 


سس نے 


اام 


بیا 


ال ۲ 
لتاريب 96( موصوغ الدرہر ubject‏ 
مھ هوق الغصاب للخية ۔۔ گل ئا 
E. ۲ ۱ ۱5 1‏ چ ۳ 2 : نع کا 


هس 
CG‏ الهود العتاری 007 


صا 7 ۱ ب- ۷ کب 


۱ عدد وه 


YI 0 


سح یھ ذ۔ E‏ 
۳۹ 


سسسژکسٛگک کے س e‏ سس 


0 تا . خلای دمفى . 


4 محوبالهزية العصب 3 ب ام الشرام ےی لھا سی 


عد ETE EF OF‏ ال المغسق.. 
8 5 الام لعل ب البلا ےا 


تست ماگ ات س سس -ےجچِٔٛ. _ سے ہے 


اميق اش گے 
تسیب د ۔ مت 


8 هبد الفصان ال ول 4 بہت ا ۲۳۲۸ 


۷ پا 


و ۷۲۲ د. ۱۰ 


کک س 2 
سس سے جح ہج حضف 
تت س س ہے- 
سے سج سے سي ا 
ال ےب 
س ۳۳ 
— 
5 _۔دے سوه ہے سس سس ہس = 
ہے الت 
سس — 
يي يع ب لله سس سس ی mm‏ 
عت صپ|پٰ“. ج.- 
ااا چک سل 7 ب,, 
تسه 
ا سوت رس 
سس تس سس ال لم ا َه 
اه س 
ج -.-ص-۔-۔_ لش سس 
س سے می > 
سس سرت سس 
ے يل حسم ےہ 
لست 


1 اہ قاس کک رہ 
۲- لفاس الكثلة باستخدام ۱ 
۳ الكللة عفار ثابت لابنائر بلخع 


جام .| 
۶- لله نصيف لار ها» سی = 59 تاه و ظ 
۵- كلها زادت كتلة الکوکب زادت سے E‏ 7 
-٦‏ كلها ابلعدنا عن مركز الكوئب سوہ ا ۱ 
2 سض 000 
مج 
اص کہ 1 ۱ 
کرو تج 1 ز ی ھ 
بلق وا الجسم 
١!"‏ - منهية اطعادن ظ 
ما م دج تسه اه 


طواد يديئة اللمصیل الحرارڈ سس 
وش ۳ 4 


۱ فى قياس درجة حرارۃ الاطفال . 


کش - 
وی ا ووس سوسس ہد ہر 
الارمومار 
۴“ پسلخدم اس ۳9۳ 
1 - عدد ال عصیاب فی جسم دوم 
0 - يلون الھرکل اطخورك فی 2ڈ 8 
-٦‏ عند فقرات الععهد اقتاف ماسب بن 
۷- عبد الأعصاب تست 
۷ ۲۸ - يلم تمضو الأكسحين 


۰۰ 8 - الشبكل الاي یضم الخهجعة بسمى الشيكل 
۸( ۳۰- الغاز المستخدم فی لصنية الأمونبار النشائن سس 
| 5 - باضافة حعض الهيديمكلمييك المتفف ال کرونات الکالسیوم يتصاعد او سس 
mg‏ بآ تح 
سییٹھا بدنة غاز تان أكسبد الكربون هن 


| - یلم نمضو غاز النيايمجين من ۔۔۔۔۔ هيلواج فى الغلاف الہ بنسبة + 
۹۷ ۳۵- وزن الجسم على سطة كهب اود × 
ا ماك الو سس که بو ON‏ 


۷- اطادة الناخلية للذبل الشوکی هن 
۱ ۸- هه غاز تانی امس الكربون بازاحة 
۲ ۹- ينب الجهاز امس ا 


۷ - سافت لیب ہۓ در ST‏ يواد د صر 
لا - نكون الخلية العصبيية هن جين دا ی مےمممستکس سے 
۸- الخواية صوية عن ...لتق هن هماع فى الوجق ال العم 


-٥ ۹‏ اعلی دوجة فى انازعوما نوك نلا ١‏ _ 
٩‏ ۵۱- مركز اللحکم الرئیسی فی الخسم هو 

4 0۷“ درجة حرارۃ الانسان السليم صدیا هی 

۹ ابن - پسلخدم هار 

۸ ۹- يكين جزها غازالامنون من . 

١‏ - بلحد غاز الأتسدين هة غاز 


۳ - يستحدم البپارمچین فى صتاعة 

( 16 - يسم غاز النبارمجين بالازوت لأنه 

| ۵“ یا الاوھوھاز الطبی قبل استحداهه . 

>١١ ||‏ كثرة لناول الشاك والقشوة اقے۔۔۔۔۔ےمسسسسسسسسسسسسصصصس [ەڈڈسسممسسممکسٔس- 

| ۱۷ - پسلخرم ...قن ضناعة الارموها ؛ رما رسلکام ............. للطشع الارموها الطیی . 
| ۱۷ - السطة الحانجى للنصنفين الكزهيين وتزق ب ...ب سے هشی اللون . 

16 - للصل التفرعات الشجیبة علايا عصبية مجاورة لها مكونة لتقل ولوصیل _.............__ے 
۷۰- 6134 قياس درجة الحزازة شی ع 
لبه .. آقهاس درجة الحرارة لأنه پیقی سالا بون درجلی خر سسس سس 


۷۸- لحماية اطهاد هن الصا بيب عزلها عن الھواء بال 
۰ من کنلله قبل الاشنعال . 

و 
ء وعند مرو ثانی اکسید الکربون فيه يلكون مل 


شخحیحی الاوبان فی اطاء . 


انها 2 © على اه مواد غتئة عدا اس 


1 0 1 ۷ 
4 كه . مسئولة عن ألا ماهبا 
وعد :دح > ملك 
قاق جسم ب 3 ما عنیاء المعطجيبة . 
( - الوئة امین الأنسان عل ال من کان الخز سیا ل ...أ بعدا عن 
| | ]8 - عند إضافة الكهوة إلا العبنين رن ععلية سس 
۳ فن< ٢...‏ سے احلكاك شفرات العمود الففارق بیعضها اثنا» الحرلة . 
١ه‏ - تعھل الجمدمة علن حهاية .ی بينها يعمل العمود الفقارف على -خماية 
ر فة“ بعلم الکاخل ر رسظ العدم , و اطعصم ر رسک البد) هن اطفاصل .ب ...الئرثة . 
“۹٦ |‏ اطعادن ...سس ے بالحراةو 4ة . 


: ۳ 


۱ ۳- محدة فياس الكللة جلكافئ لقريا كللة لار هن آطاء اقطر . 
۶- هددة قیاس الوزن . 
0 - قوۃ الجاذيية اططبقة على لفاحة كلللها ۲۰ جرام 
١‏ - مواد تلسدة مرور الحرارة خلالها . 
۷- مواد ١‏ لسعہ عرور الخراة خلالها . 
عاج وميس ويه a‏ 
۹- أداة تستخدم فى قياس درجة <حراية جسم !۱ 


سے جم ا پک وگ ہر پک ایا ایا یر حكن 


3 


03909985 EE 
. كا - عضو بنگهن هن هادة رعادية داخلبة على شكل حرف 11 عبط بها هادة بيضاء‎ 
 ىردصلا آما - اٹھیکل الذى يضم الجصجمة والعمود الفقارف والقفص‎ 
. مدور الشيكل العظمی فى جسم الانسان‎ “١ 

۹- ها پربط العضلات بالعظام . 

انا - اٹھیکٹ الذي يضم الطرفین العلوبین والطرفین السغلبين . 

[۱- موضة الصبال طرفى عظعئين ‏ 

. جهاز مسئول عن اللکاهل واللنسيق بون أجهزة جسم الانسان‎ “١ 
ْ . جهاز يسلخدم لقياس کللة الأشيا»‎ -۲۱( 


- آداه لسلحدم فى ثعیرن وزن جسم . 
7- هار مم فی عي - کک . 
م, الانسان . 


لت شا 


- لقب بستخدم فی لحام وقطة اطعادن . 

] - مناطف تفل بين ففرات العصود الففاری مهبها هن الا حتكاك ببعضها . 
- اجسام لفید فى تکائف عار اطاء حولها ونزول اططر . 

(۳۰- جز» من اطة بق8 فی الجهة الخلفية اسفل النصشرن الكرويين . 

- هادة تستخدم كعامل مساعد فى غضع غاز الأكسجين . 

۳- غاز يستخدم فى صناعة النشادر . 

- غاز يعكر ماء الج عن مرورہ فبة لغاره قصوة . 
؟ - طبغة حمسن الأيض من الاشعاعات الضابة القادمة هن الشمس . 
۵- عنص ید اللوصبيل للذرارة پسلخدم فى صناعة امانی الطضی . 


. مؤشر يساعدنا فى التعين عن مرك سخونة أو برودة أك جسم‎ - 1١ 
هن هن خبط هن لاان يط بال ل رضية وحم الها ل انآ‎ - ۱ 
. غاز بنلة عن زیاده نسبله فى الگواء الجوی ظاهرة الاخلباس الحرارك‎ -۳ 
. غاز لا بشاعل ولکنه بسا عد علی الاشلعال‎ -۲ 

- غاز بسلخدم فی هله اطارات الطائرات والسپارات . 
> پارکب هن اطة والذبل الشوکی . 
|“ نوع هن العضلان تععل للقائيا ولا :کن اللحکم فيها . 
' "11 - عصلية لنشا هن إأضافة الخسوة إل العدین وبنٹھ عنها غاز ثانى اکسید الكربون . ر 

| 14 - اطفاصل اللی لسعط بالحركه فى اعجاهان مخللفة . 

0۱ - ثانی اکسپد الكربون الصلب. ۰ 

۷- هادة لزيد من سرعة اللقاعل الکیمیائی هی صے۔ 
١‏ - عضو باطة مسبال عن لنظيم د 1 

۹- غاز مكون لجمیة ن یبن ) 
0 - صبووة من صوز من الجسم الأعلى إل الأقل فی درجة الحرابۃ ر 

ا۵- اعاد الأكسجين أتمانا سریعا ويئلة عن ذلك ضنوه مراب 

]0 - إتعاد الاکسجین اغادا بطینا فى وجود اطاء للكوين الصدا 

۲ "ات - وخدہ قياس دبجة الحرابة 
1 - هايلكون على جدران الاتبوبة عند حرف اطا غنسیوم فى ثانی اکسید الکربون 
من - الاغنية الفابغة 
٦‏ 51- القائل الصامت 
۷ن- ثانى اکسید الكربون الصلب 

۸ - زبادة حجم أطادة بزيادة دبجة الخرارة 
( 05 - غاز بزبادة نسبله فى الهواء الجوف يسبب ظاهرة الاخلباس الحرار»ك | 


۳ - للغلاف الجوی اهعبة کوخ فى استعرار الحياة عاصالأرض. 
6- بستنم دام أل فی الشف عن غاز انى اسب ايبون . 
۵- يستخدم غاز ثانى اكسبد الکریون فی اطفاء الحرائق . 


. لثانى أكسيد الكربون اهعية ثبيوة فى اسلعرار الحياة على الہ‎ -٦ 


يكم 


پیک 


۱ اا ۱ یکو ا ا 
۷- لضياف الخعوه ال العذون فى صناعة الخير . 
۸- بسلخم انیم جین فى له اطابات السوليات . 
٠‏ - زياد نسبة انى السيد اکریون فى السنمان الأخوة. - 
ا“ ت يفاص شی زا ضر فى الع اق ت جک عل تة وت 


. بدخل النياروجرن فى لركيب جمیة الانسجة الدیة‎ >١١ 


ما - سرعة سحب اليد عند ملامسٹھا جسما ساخنا فجاة . 
-١‏ بلعدد سلك اطيزان نوی عند لیف جسم ال 

۷- بوج اخلاق فوق مسلمدع اف لارمهها الطبى , 
۸- 8 يسلخدم اللزسومار الطبى قياس دوجة غليان آلا 


۹- بسلخدم البق لصتا عة الم 


شب ا 
۰- طبقة الاوزون لها اھ 
۲1- لزداد كللة كرة سلك الألوهنیوم بعد اسکہتھا لب الاکعراز 

۲- پلکوٹ راسب اپیض عند امرار غاز ثانى اکسید الکریون فى هاء الجھ الرائف . 
۴ - بسعی ثانی أكسيد الکربهن بالقائل الصاست . ۱ ۱ 


1 - قوة جاذيية القمر اقل من فوة جاذيية الاب . 


تم تحميل المذكرة من موقع مذكرات جاهزة للطباعة 


سه لوجیییا می العلوم 


الشركة م يتئون من الجهاز الھیکلی والچهاز العضلی 
[) مقدرة الكائن الحى على تغبیر مكانه فى الوسط الذى يعيش فيه 
م احدی الصفات اليس تميرٌ القائن الحى عن الچعاد ۱ 
ار تعین الانسان عتى التنقل من مئان إلى آغر سعبا لطلعة او يعدأ عن الشرر 
(7زا يتمكن الجسم منها من خلال عمل العضلات والعظام 
الههاز الشرقي رت چهاز بنظم وينسق نمط الحركة المطلوية 
الشوگل لأقؤرق انھیکل الذى يضم الجمجمة والعمود الفقارى والقفص الصدرى 
الهيكل الى بضع الطرفين العلويين والطرفين السنتيين 
2 يتركب من ۳۳ فطرة عظمية بینها غضاریف نع احتكاك 
الققرات يبعضها اثتاء العركة 
ئا محور الهبكل العظمی فى جسم ا لإنسان 
زا یسمح للجسم بالانعناء فى الاتجاهات المفتلفة 
7ا یحمی الحبل الشوکی الذی يرج داخله 
تتصل العشرة أزواج الأولى ملها من الأمام بعظمة القس 
) يساعد فى عمليتى الشهيق والزفیر 
اة علبة عظمية تحتوى على تجاويف للعيلين والآنف والأذنين والقم 
اأقهطر ت ما بربط العشلات بالعظام 
3 9 أربطة طويلة فى كل طرف من أطراف العضلات تربطها بالعظام 
قاف رت توج بين الفقرات لتمنع احتکاکھا ببعضها أثاء الحركة 


إ) موضع اتصال طرفى عظمتین 


المسزان الزنبركي يستخفم فى تعيين قیمة وزن الجسم 

الميزان ذف تففين بستندم فى فياس كتلة الخضروات والفاكھة والمواد البقولية 
المبزان الصساس يستخدم فى قياس قثلة المواد الدقيقة مثل الذذّهب 
الالمونجوم يستخدم فى صلاعة اوانى الطهي والفدور وغلایات المصانع 
البلاستیك بستندم فى سناعه مقابض اوانى الطهي والقدور والمكواة 
ا لمؤاد الرديعة التوسيل للهرارة 

تستفدم فى سناعه ابدى اوالى الطهى و الفلاپات والقدور ومقایض المكواة 
المواد الرديسة الحوصمل لتھرارۂ 

تستندم فى صلاغة ارانی الطهی والغلايات والاسلاگ الكهرباء والكباري 
الترهو ستر الطب بستندم فى قياس درجة حرارة جسم الانسان 

مغ ستر المشوى يستخدم فى قياس درجة حرارة السوائل 

الت موستر الرقصى پستفدم فى فياس درجة حرارة الاطفال 

البق يستقدم فى صناعة الثرمومثرات 

النتجول بستقدم فی تطهير الترمومترات 

| لشب الاکسی استبلين يستخدم فى قطع ولحام المعائن 

| ثائی اكسيد اجنين يستخدم فى تحضير غار الأكسجين کعامل مساعد 


چ٦‎ 


| ملول هبد رو کسید السوتاسموم المرکر عمد تدضير الشستروجین نس العمل 


| بتسفدم لامتصاص الکسیات الفليلة من ثاتى أكسيد الكريون المتواجدة فى الهوام 
النحاس الساخن عند تدضير غاز النیترو چین فى المعسل 
لیتعد مع الأكسجين الموجود باٹھراھ . 
العمود الففری يسمح للجسم بالانعناہ فى الاتجاهات المفتفة 
[؟) بحس الحيل الشوکی الذى برج داخله 
| القفقس القصاري حداية اذرنتین والقلب - المساعدة فى عمليتى الشهيق والزفبر 


e‏ سلسلة لوجینیا 


الصف السادس الابتداني 
أهمبة واستخدام فار اڈکسمین 


. یتعد مع الهيدروجين ويكرن الماء اللازم لحياة الکائنات الحية‎ ١ 

5 ضروری لسلبة التنفس واحتراق ۳ الغوص تحت الماد 

1 بتدون چزی غار الأوزون سن ثلاث ذرات آکسچین الذي يعسي الارض من الاشعه الشارة 
ةس التنفس المسناعى للمرضی الذين يماتون سن صعويبات فى التلفس , 
٦‏ أثناع اجراء الجراحات . ۷- یسشفدم فى فطع 

اس تسلق الجبال لان الأكسجين بقل كلما ار تفعنا عن سطع الارض , 


خواص فاز ااتکسهین 


(۱) غاز عدیم اللون والطعم والرائعة (۲) قلیل الذوبان فى الماء . 

(۴) لا پشنعل ولکنه پساعد على الاشتعال (1) مشعادل التاثیر على ورقتی دوار الشمس , 
[*) اثقل من الهواء ( كثافته اكير من کثاقة الهواء | يمل معل الهراء ) 

فاز نانس اکسید التربون 


۱- يستخدم فى التبريد عند تحویله إلى سائل بالضغط والتبريد ثم يخفف الضقط 


فيتكون التلج الجاف الڈی يستخدم فى التبريد . 

- پستفدم فس إطفاء آلحرالق ؛ لآنه لا يشتعل ولا پساعد على الاشتعال . 

۳= يستقدم فى سناعة المیاه الغازیه , 

ا عندبا تضاف الكميرة إلى العجین بحدث التقمر وينتج غاز ثانى آکسید الکربون 

الدی یتعدد بفعل العرارة ويجعل الظبز مسامیا ومسسلساغ الظطعم , 

(*) بدخل فى عملية البناء الضونی فى النباتات الخضراء ویتصاعد غار الاکسچین . 
وياختصار : [ التيريد - اطلام الحرائق - صناعه المياه القازية والخبز - الينام الضولی ] 
خواص فاز نانس اکسید الكريون 

[۱) عدیم اللون و الرالحه , 

(۲) أثقل من الهواء ٠‏ ولننك یجسع باز احة الهراء لأعلى ویحل معله. 

( ۸۳ بذوب فى العاء ۰ ولذلك لا جع بازاحة الماء كما هو الحال فى تحضبر غاز الاکسچین 
]٤[‏ لا يشتعل ولا بساعد على الاشتعال : ولذلك پستفدم فى اطفاء الحر اتبل . 

[*) پسنعر شریط الماغنسيوم فى الاشتعال متعو لا إلى أكسيد الماغشیوم 

[ لونه آبیض] ویتر سب الكربون ز الفح ) على جدر آن السخبار 


اهمية واستخدام لاز الديتروجين 

١‏ پستفدم حديئا فى ملم الاطارات الطائرات والميارات 

(۲) تستخدم كميات قلیلة من النبتروجين لملء بعض انواع المصابيح . 

[۳) بستفدم فى سناعة اللو لاد الذى لا بسدا . [1) يقل فى تركيب البارود . 

, یدخل فى تركيب نترات الأمونيوم الذى بدخل فى تركيب الأسهدة وسخصیات الترية‎ )٥( 

[1) بستفدم تجاريا فى عملية تصليع اللشادر ( الأمونيا ) والثى تتفم لإنتاج الأسمدة و السخصپات 
[۷) بستقدم كمادة غير نشطة فى أجواء خزانات السوائل القابلة للاتقجار وآثناء تصنيع 

الأجزاء الالكترونية , 

() پستفدم الليتروجين السائل في :علاج الأورام الجلدية خاصة الحميدة مٹھا ( الثائیل ). 
کسیر د للملتجات الفذائية : بغرض حفظها أو لأغراض اللقل 

خواص فاز الفیدروجبن 

-١‏ عدیم اللون و الطعم والرائهة ۲- لا يساعد على الاشتعال , ۳- صعب الذوبان فی الماع 
1 - لا پتلاعل يسهولة مع الكثير من العناصر الاظر ی 5 متعادل التائير على دوار الشمس 
5 یتعد مع شریط الماغنسيوم مكونا مادة بیضاه وباضافة قلبل من الماء تتصاعد مادة 

نقاذة چدا ز غاز النشاس ) ۷ - یسفن تنتيف النيتروجين الى الحالة السائلة 

أهمية انمهاز انعصبس 


(۲) العمل على تنظیم و تلسیل جمیع السلیات الحیویة بالجسم . 
(۳) بستقبل الم ثرات الخارجية عن طریق اعضاء الحس ویتعرف علبها ویفسر ها . 
وظیئه النصنین الكروييين 


[ 1 |التحلم فى الحرکات الإرائية للجسم [ آلمشی - الجلوس - القيام - الطو السریع فى السباقات 


(۲) استقپال النبضات العصبية من اعضاء الحس ( العینان - الأذنان - الآنف - اللسان 
- الجلد ) وارسال الاستجابة العناسية ۴۔ بحتویان على مرائز التفكير والتدكر 


المفيخ 
النخاع 


آهم وظائفه المعافظة على توازن الجسم أقاء تادية الحركة 

لول عن تنتظم العمليات اللاارا " 
(۱) تنظیم ضربات القلب (۲) يم مرک أعضاء نجیر تفس انام 
۔(۴) تنظيم حركة ووظائف الجهاز اٹھشعی 
الیل الشوكي الرسائل العصيية من اجزاء الجسم السختلفة الى المخ و العکس , 

(؟) مسنول عن الافعال المتفكسة 

الجشاز العصبي الطرفي توصیل السطوسات الحسیة والاستجابات الحرکیة بين 
الچھاز العسبی المرکزی وجميع اجزاء الجسم 


نی sS‏ فخ ؤھئثت ۳ ۱۳ ۲ ۳۹ خخ زج ف تت ز  BME‏ جح ۳۹ ۳۹ 


عسعلیة التتفس 


تم تحعيل المدکره من مواقم مدر کے جار الط اه 


لمصطلرة العلمی والتعريفات 


الققلة مار ما یحتویه الجسم من مادة . 
الشزن فورة جنب الأرض للجسم + فوة تؤثر دائماً تجاه مركز الأرض 
الكوم وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقريبًا كئلة لتر من الماء 
الوا وحدة قياس للكتلة تكافئ كتلة مشبك الورق المعدن 
الفيوتن وحدة فياس الوزن وتكافئ تقريبًا وزن جسم كتلته ۱۰۰ 
الميزان الزف+رگیا الجهاز المستخدم فى فياس وزن جسم 
الیزان المعفاد ‏ الجهاز المستخدم فى تقدير كتلة كمية من الفاكهة 
+ جهاز يستخدم فى تقدیر کتلة جسم 
مركز الأرض الاتجاہ الذى يؤثر فيه وزن ای جسم 
تمیة الاب ها تتوفف عليه كتلة ای جسم 
كوكب الأرضض اندوكب الذی بكرن عليه وزن الجسم بساوی ٦‏ امثال وزنه على 
مواد جيدة التوهيل للشرارة مواد تسمع پسریان الحرارة خلالها پسپولة 
مياد ردينة الشوصيل للشرارة راد لا تصمع بسريان العرارة خلائها بسهولة 
مسافات تترك بين قضبان القطارات 
الفشب مادة ردينة التوعيل للخرارة 
الففاس ساد: جيدة التوسیل للحرارة ,سعدن يوصل الحرارة أسرع من الألومنيوم 
الشرارة صورة من سور الطفة تنتقل من جسم لآخر 
شرجة الشوارة مزشر یساعدنا فى التعببر عن مدى سفونة أو يرودة أى جسم 
الشخقف زيادة حجم المادة عند رفع درجة حرارٹھا 
اخخلاف فرجة الشغرارة شرط يجب توافرہ لانتفال الحرارة من جسم لآخر 
شاف رديطة مرد تستخدم فى صناعة مقابض اواثى الطهى والقدور والفلایات 
مواد جيدة التوصول برد تستندم فى صلاعة اوائی الطهى والقدور والغلايات 
نوع من الملایس تستفدم فى فصل الشتام تلحفاظ على درجة حرارة الجسم 
طاقة تنتقل من الجسم الأ على فى درجة العرار ؟ إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة 
طاقة تنتقل من الجسم الساكن إلى الجسم البارد 
طالة تجعلنا نحس پالسفوئه أو البرودة 
صورة من سور الطاقة نل من جسم لأخر 
قفا مادة تستخدم فى سناعة النوافذ الزجاجية فى البلاد الباردة 
القر مو ضٹر امشو ادا: تستخدم فى قباس درجة حرارة المواد السائلة 
افق السائل المستخدم فى صناعة الترمومترات 
اترو هتر الطهي آداذ نستفدم فى قياس درجة حرارة جسم الإنسان 
الشرهوهظر جهاز يستخدم لقیاس درجة الحرارة ٠‏ ۱ 
چهاز تعتمد فكرة عسله على ثغير حجم السائل مع تغير درچه الحرارة 
۱ چهاز تعتمد فكرة عمله على تمدد السوائل بالعرارة رائکماشھا 
الٹر مؤمٹر الظلوي ترسرمنر تدریجه من ۳۶" سيليزية إلى ۶۲" سيليزية 
التر مومت لني ترمومٹر تدريجه صفر' سبليزية إلى ۱۰۰ سيليزية 
الاخنئلق يرجد بين المستودع وبداية الالبوبة الشعریة فى الترمومتر الطبى 
>" يسل على عنم رجوع الزليق بسرعة إلى المستودع فى الترموستر الطبی 
السهيدى |نذریس سيئيسيوس العالم الذى اعتبر درجة انصپار الجليد ھی 
9 2 الصفر ودرجة غنبان الماء ٠٠١‏ * 
التر هو عتر الرقفسي الترمومتر المناسپ لقياس درجة حرارة الأطفال 
الشهول الايشيفي سئل يستخدم فى تطبر الترمومثر الطبی 
لفقي الوضع الصحیح للترمومتر عند تسجيل درچة الحرارة 
فاز الاكسهين غاز شروری لحياة الكاننات الحية يمثل ۲۱ تقريبًا من حجم الهواء 
الأكسى التسيغطين لیب يستخدم في لحام وقطع المعادن 
آقیزون ظبقة بالقلاف الجوى تی الأرض من الاشعاعات الضارة القائمة من الشمس 
غاز پتکون من ثلاث ذرات أكسجين ۱ 
نانس اکسید الهاي مادة شستفدم کعامل مساند في الحلال فرق اکسید 
الهبدر رجين إلى مام واكسجين : 
الأكسدة اتعاد بطي بين الأكسجين و عنصر العديد في وجود الرطوية ز الماء ] 
الفباقات القضراه المصدر الرئيسى لفاز الأكسجين الموجود فى الهراء الجو ی 


سلستة لو كينيا في العلوم 


تلخیص التلخد 


الصف السادس الابتداني 


| الشلاف الجوي خليط الغازات التى تعبط بالكرة الأرضية ملجذبة إلبها بفعل الجاذبية 
العا مركب هام شرورى للحياة معظم وزنه آکسچین 


فوق أكسيد الفجدروهين المادة الكيميائية المستخدمة فى تحضیر الأكسجين فى 

المعمل وشحل إلى أكسجين وماء 

الي اسي الشچشچیز العامل الساعد عند تعضير غاز الأكسجين من مرق السید 
الهيدروجين فى السسل 

| الشاهل ااسافد ‏ المادة التی تزید من سرعة النفاعل الکیمیائی دون أن تخل افيه ولا 

۱ ۱ بتفیر وزنها أو خواسھا 

الاتسدة اتهاد غاز الاکسبین مع السادة ببطه فى وجود الرطوبة 

الأحتراق اتحاد غاز الأكسجين مع المادة سریفا مع انطلاق شوہ وحرارة 

فاز اني ۱ غاز يطلق عليه ( القاتل الصامت ) تنتجه الكائلاث الحية 

کس اتنام عملية التنفس غاز پستفدم في إطفاء الحرابق 

ا الفاز المسئول عن ظاهرة الاحتباس العراری التی تسبب ارتفاع درجة حرارة الأررض 

فوق اكسين الشيدروظوريك درب السسکندم فى اتکشف عن غاز انى أتسيد الکربون 

ترپونات الکالسبوم حي لسري ی وی اناد اتن 
اثر بوث 


| الفهتروهين غاز بستخدم فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال 
عنصر اكتشقه الطبیب الاستطندى دانیال رذرفورد واساسی فى تركيب البروتينات | 
الغاز المسمى اعيانا پالازوت او [ عدیم الحياة ] 
| فيشروكسيذ الصوديوم مادة تستخدم لامتصاص غاز ثاتى أكسيد الكربون من 
الهواع الجوى 
| فاز انفشافر الغارّ المتساعد عند إضافة الماء إلى المادة البیشاء الناتجة من اشتعال 
ڪڪ شريط ماغنسيوم فى مقبار من التيتروجين 
اعد مركبات النيتروجين الهامة ولها دور اساسی فى انناج الأسغدة 
| اهاه المصدر الرنیسی لتحضير غاز النیتروجین صناعيًا وف 
الفهل المنهكس استجابة تنقائیة من الجسم لحو الموثرات المختلفة 
النفرهات الشجورية "نار عات تمتد من جسم الخلية 
الفلية السبية رحد: بناء الجھاز العسیں 
النفاع المسنطيل عضو بصل المخ بالحبل الشوكى ومسلول عن العملبات اللاارادية 
ا اة عبة عظمية يوجد بداخلها السخ 
الغيل چخ غضو يتكون من مادة رمادية داخلية على شئل خرف 11 بعيط يها مادة بی 
ا اھ ےہر من انجهاز نسپی تین عن اتی ننک 
ج جزء من الجهاز العصبى مسئول عن عن نقل الرسائل العصبیة 
يي يمتد فى فناة داخل سلسلة العمود الفقارى فی الجهة الظهرية للانسان 
و تخرج هنه اعصاب تسمی الا عصساب االشوکیة 
الجغاز العصبي ج جھاز مسترل عن التقامل والتنسيق بين أجهزة جسم الانسان 
و مركز التحكم الرئیسی في جسم الاتسان 
وي جهاز يتكون من المخ والعیل الشوکی وملایین آلا عصساب 
ون جھاز الاتصال والنعكم حيث يستقبل المعلومات من بيلتك ومن 
داطل جصفك وپفسر ها ویجعل الجسم يستجيب لها 
إن بضبط حركاتك ويحميك من الاد ویچطك تشعر يالام 
ي بجعلك تحل المشكلات وتتعلم الموسيقى 
@ ينسق وينظم ويشرف على وظائف الجسم المتعدة التى يفوم بها 
۱ جسم الانسانِ 
| جسم الطفهة احد مكونات لخلية العصبية بحتوی على نوا وسیٹویلازم وغشاء بلازمی 
تفرعات اتتشاقية نر عات ینٹھی بها معور الفلية العصبية 
لفق كتنة عصبیة كبيرة تحتوى على الملابين من الخلایا العصبية 
النسفان الكروييان و جسم کروں قبیر يتقون من جزاين يفعليما شق وسطي الى 
نصفین تربطهما الياف عصہیة وتتميز بكثرة الثنيات والثلافیف 
۱ ون بحتويان على مراکز التلكير والندگر 
القشرة المفية السطح الخارجی الرمادى تلنصلین 
المي ی بقع فی الجهة الخلفية للمخ أسفل النصفین الكرويين 
۱ چ يحافظ على توازن الجسم أثناء تادية الحركة 
الفشاء ااسقخاول ينع اسفل المخيخ ویصل المخ بالحبل الشوکی ومسنول عن العمليات 
اللذارلایھ 
اڈمساب المفية الأعساب التى تخرج من المخ 
| الأعصاب الشوكية الأعساب الثى تخرج من العبل الشوكى 


اس فياس کنل 
لانه عند حدوث النوازن بين الکفتین اتكون کتله الجسم مساوية لمهموع کتل الأتقال معلومۂ الط 
) لا اتقطدير الكتلة من متان لار ١‏ 
أن مقدار ما بعتويه الجسم من مادة ثابت فى ای هقان وعلى أى رقب 
)٣(‏ کنله الجسم ملس الأرض تساوى کتلنه على القضر ؟ 
لان الکتلة ثابتة فى أى مكان لا تتغیر . 
1) تكشاج السيارة إلى قوة اسفر من القطار نٹھریکھا أو إيقافها ؟ 
ج : أن كتلة السيارة أقل من لة القطار , 
تفتلف كتلة جسم ما من وزن نفس الجسم ؟ 
ج + لان الللة ھی مقدار ها يعتويه الجسم من هادة 
پینسا الوزن هو مقدار قوة جذب الأرش للجسم , 
رق پستشدم الهزان الرنبرگی لس تسین وزن الجسم ؟ 
چ5 : لان وزن الجسم يسيب تمدد الملف الزنہرگی بمقدار يزيد للها زاد وزن الجسم 
(۷) يبدو رائد الفضاء وكانه بسبح داخل مرکبة الفضاء ۲ 


ج : لان الكتلة ثابثة فى أى مكان لا تتفير ببلما الوزن یتفیر من هادان الأطر , 
زی موز ج : يسبب القرب او اليط عن مركز الأرض , 
(۱۰) يتؤت الوزن على کنلة الؤژسم ۱ 
اج : لان زيادة القظة ار نفصها يعمل على زيادة الوزن ار نقصه لان عجلذ الجاذبية ثابتة 
۴ 3× 
3 : لآن الجاذبية على القمر اقل من الجاذبية على الارض . 
کلت اسد اس الارض ۲ 
ج : لأن الجاذبية على سطع القمر سدس الجاذبية على سطع الأرض , 
(۱۳) وزن الجسم فى الطائرة أقل من وزنه لى سطح الأرض ۲ 
ج : لأنه كلما اقتربنا من مركز الأرض تزداد الجاذبية وبالتالى بزداد الوزن , 
أ ر٤ )١‏ تسنیح أوانس الطضی من النهاس والألوينيوم ۲ 
چ : لأنهما من المواد جيدة التوصیل للحرارة , 
۱۵ تعفن مقابض أوانس الطشی من الخشب أو البلاستيك ؛ 
| ج : لأنهما من المواد ردیلة التوصیل للحرارة . 
17 ترك مسافة ہین نوهي الزجاج مند سدامة النوافڈ الزجاجية فس 
البلدان الباريخ + ج : لأن الهراء مادة ردينة النوصيل للحرارة سا پزدی إلى احتفاظ 
الهواء داطل العنزل بعرارتة وعدم تسربھا الشارج . 
(۱۷) تترله فجوات بين قضبان القطارات ۲ 
ج : خت لأ يعدث لها التواء عندما تتمدد مما يؤدى الى وقوع حوادث السیار ات , 
14 تستخدم الأغطبة الشفبلة والملابس الصوفية الشقپلة فى فصل الشناء ؟ 
ج : للمفافظة على هرارة الجسم وعدم الشعور بالبرودة . 
ز۱۹ وجود مستودع فس الترموستر الطبى والمنوى ۲ ع : حتى يتجمع به الزلبل , 
(۲۰) عدم الضغط ملس التر مومتر پاأستان بفوة ۲ 
ج : هتی لا پنکسر الترمومٹر وينسكب ما به من زئيق بالف ويؤدى إلى حدوث التسسم , 
(۲۱) يجب إبعاد التر مومترات من منناول الال ؛ 
ج : لاحتوائه على الزليق وهو هادة سامة , 
بدا الت موسر النوی بهذا ۲ 
ا ري کم تالا ماس ا جا فان مام ی ۰۰ ١‏ العم , 
۷٢)‏ 
ج : نسية إلى العالم السويدي آندریس سیلیسیرس 
۱ك وجود اختخاق لس الترم و متر الطجى ١‏ 
ج :حش يملع رجوع الزنيق پسرعه إلى المستودع حش ننسان من تمجل القراء#يسهولة 
ز۷۵) لا لتر فو تر الطبى فی فياس درجة فليان الماء ٢‏ 
ج : لان تدريجه يبدا من ۳۸ س إلى ۱۳ س وفرجة غليان العام ۱۰۰ 
ويالتالى سينلجر الترموهتر , 
)٢٦(‏ يجب رع الد مومتر الطبي قبل استشداهه ۱ 
ج : عتی یرجع فلزنبق إلى المسنودع قبل قياس درجة الحرارة . 
(۲۷) تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من ۳۵ * س إلى 4۲ ' سبديرية ؟ 
ج : لان درجة عرارۃ الإنسان الحى الطبیعی توجد فى هذا العذى . 


a 
سے‎ 


Came‏ 7م 177 727:۳ 1ا لی 


ره لا يستخدم الٹرمو مت الُوی فى فياس درجة غرارۂ الإنسان رهم أنه 
فضرج من سر إلى "٠١١‏ س ؟ لان الزئیق برجع بسرعة إلى المستودع لحم وجود افتتال ,| 
۱ بسن ماردومد یں O‏ کی مه مکی ٣‏ 


النظر ممهدی علي الم مومع ۲ 2 : نی تون فشرجة لا الا 
)1 الرنيق نس ائٹرموسترات 


3 : ۔ لاله معدن سائل فضی اللون یمکن رویته يسهولة من غلال زجاج الترهومطر . 
- چید تسیل لهرارة . ل بلتسق بچدران الأتيوبة الشعرية . 
- ما1 متتظمة التعدد [ تعلی تقدیر ا دقيقا لدر چة الهرارة ) 
يبقى ساط بين ادرچٹي عرارة ۳۹۰ ' س و ۷ * ین وظا خی مالي وا لفیا برچ العرارة , 


ایس فشي درجة الغرارط 
چ : اھ يبقى ساللا بين درجتي حرارة - ۳۹ ٭ سیلیزیة و ۳۷ * سیلیزیة , 
التذریع السپلبری لبس هو التدريج الوهيد للذ مومترات ١‏ 

ع : لوجود تدريجات اخرى ملل التدريج الفھرٹھپٹی [ ۴۲ * اس ۲۹٢‏ ") 

وشدریج اللللن( ۲۷۲ ' إلى ۲۷۳ " ) , 
71 يجب الطافا علی الكساء الفضری ؛ 

ج : لبخرض اللبات اسٹھلاگ اللموون الهؤاة اتجوی فى عمليات التنفس والاختراق فلال هلية البناہ الضواس . 
() تعتفظة الأرض بالغلاف الجوى + 

چ : لان اتغلاف الجوى للارض غلیط من غازات تحبط بالكرة الأرضية مجذوبة إليها بفعل ٹجائییڈ 
(۲۵) للخلاف الجوى أهمية کبیرۂ ۲ 

ج + امه يعس الآرض عن طريق امتصاس الاشعه لوق البنلسبیه اللقمة من اللضاء 
انشارجی ويعمل على أعتدال درجة العرارة على سطعها و بوچد به ميات كبيرة من الأجسام 
العائقة والتى تفيد فى تقاثئف ہفار الماء هولها ونزوله على هبنة فطرات المطر أو الج 
:71 آهمپة المواد العالقة في الغواء الجوى ۱ 

ج : لانها تفيد فى تکاثف بغار الماه حولها ونزوله على غیدة قطرات المطر أو القع , 
71 لیات لحبة لس الغلا اننہوی استفلاك فى فمليات 
اتتنفس والاهتراق ؟ ج : لان هذا التفس بعوض باستمرار بعملية التمثيل الضونى . 
نكل ابر فز ل ابأشر هن ,۲0 ج : لاتھ یتلون من جزینات شائية الذرات , 
۳۹ م نانس أتسين المنجنيز فى تعضبر فاز اڈکسجبن اس ااعمل ۲ 
ج : لاه عامل مسا يزيد من سرعة التفاعل يبقى بدون تغيير فى القمية و الفر ای , 
وپ۳۴ بالعامل المسافة + 
چ : لأنه يبقى بدون نغبیر فى الکمیة و افو اس عند تحضیر غاز الأكسهين الى المعمل 

سن لوق اللسيد الهبدر وجين ۔ 


ج : لالہ غاز عدیم اللرن والطهم والرائحة , 
41 يجمع زاهة الاء للسفل ۲ ج : اانه شحبح الذوبان فى الماء , 
4۳۱ يزداد مهد الشذاب اشنهالة مند تعرضه لغار الأكسهين ٢‏ 


ج + لأنه غاز پساعد على الاشتعال , 
)٤٤(‏ لا يستخدم فاز الأكسجين فی إطفاء الضرائق 1 ج : لانه غر بساعد على اشنا | 
(1۵) لا بقغیر نین ورفتى دوار انشمس الميللة بالا, ملد وضعقها اس 
أنبوية بها أكسهين + = : لان الأتسجين منعائل التأثير على ورق لوار الشمس . 
(4۱) لا پهمی فاز الأكسجين بإزاهة الشواء سل ٢‏ ج : لاله اتل من الهراء , 
1 نسبة من نة أقل منضا على سطح اشر ۲ 
ع لان قثافة الأقسجين اقبر من کثالة الھواء ر اثقل سله | . 


(1۸) يجب طلاء أممدۂ الإنارة والتهاری؟ 

ج + لبتم عزلها عن الهواء حتی لا تتعرض للسدا بفعل اٹھراء والرطوبة , 

, حفظ أماكن چللة ؟ ج : حتی لا يتعرض للصدا‎ )٤٤( 

( 9) إيشتزق سلاف 1 

ج : لان السطع الفارجى السك کیبر بدرجة تجطه بنفاعل مع الاکسبین الموجزد فى الهراء 


زيتم الاسترااق بسر عه , لو ينيا 
مسترأ مد رمضان عبدالله 


7 تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاهزة للطباعة 
سسنة لوجينيا في العلوم تلخيص التلخیص 


الصف السادس الابتداني 
(۵۱) کتلة السلك بعد اهتراقه أكبر من کتلته قبل الاشٹمال؟ (۷۵) ہپسس النيتروجين باڈزوت ر مدیم العياة ) ؛ 


ج : لان اباگسچین اتعد مع الحديد مولا أفسید العديد . ج : لآنه لا يساعد على الاشتعال ولا يدخل فى التنفس . 
1ه لطب اڈوزون أهمية فی الخلاف الجوى ! 
تفس الأرض من الأشعاعات انضارة القی تاتی من الشمس , 
اس تسلق الجبال ؟ ج :له الطفسر بھر اکر ند شي افد 
ع : لان الأكسجين يقل الما ار تلا عن سطح الأرض , (۷۸) فلح صلہور 
رات پفتلف جرى الأتسجين من جر اٹوزون ١‏ چ : لبدقع الهراء نتشل شررق اارل , 


0 تاو کت نرتین أكسجين پینسا زوا درك كوه ۳۳ 14 |ضرار اقضواء عبر معلول من هیدروکسید أو عند تفضیر 
ا 8 بسنضه ۳ اقب اڈکسی آسینٹین ۵ نی فطح ولها ۳۴ ما 1 المت ا ۱ 
ع : لان درجة حرارته تصل ہب عماج اجا آلفپش وشن ۲ ع : اامشساس انسيات القلیلةً من ثلی التسيد الشربرن الستر اجدا لی ٹھزاہ , 
,01 نی أکسید الکریون أخمية كبيرة فى اسشمرار این سی دم ری ٠‏ | (+۸ [ھرار الشواء فوق ندر انحاس اسفن مند تعضیر فى المعمل ! 
ج ؛ اه بدغل لى عسلية البناء الضوئی الضرورية لتكوين الغذاء والأكسهين , : لیتحد مع الأكسهين الموجود بانھراء ٠‏ . 
017 تعالس الجيشة من ارتفاع نسبة نافس کسید الکربون ۲ ۱ ا 
ع : نتيجة الزيادة اللشاط البشر ی ستل ؛ اللمیات الهاللة من الوقود الى تحرلها : 
لكات الصلاعية معطت و ات وت بج سے ا :41) لا يمكن النمبور بين فازی اللكسهين پاننیتروچین من هبث اللهن والطهم والرائعة نس 
وتناقص المساهات الفضراء وازالة الطابت , چ : لان كلا لهسا عديم اللون والطمم والرادعة , ۱ 
ج : لان ذلك بتسبب فى زيادة نسبة غاز ثللى اکسید القربون فى الهوام الجوى واٹذی نشا | ع + لان ثاقی أكسيد الكربون بذوب فى الماء بينما النيتروجين صعب الذويان فى الماء , 
TT‏ تشن الاحتباس الحرارى وارتفاع درجة حرارة الأرض وأضرادا |١‏ رام يمكن النهييز بين فازی الأكسجين والنيتروجين بشظية مشتهلة ۲ 

۹ و ات ج + لان اکسهین لا بشتعل ولعله بساعد على الاشتعال یلما انلیٹر و جين لا پشتعل ولا يساعد على الاشتعال , 
۵٩,‏ فطع وهرق الخابات ترید نسبة ثانس أتسيد الكريون فى الطبيهة ۲ 
سے سے سے کیچ ر ر۵ لا بسكن النسبجز یہن فازى نانس أکسبد الكريون يشظية مشتعلۃ ؛ 
ز۰ت يرهز لشانی أكسيد الكريون پالرفز ٢0٥‏ ج : لان اثلا ملسا لا یشتعل ول یساعد على الاشتعال ر 
ڪڪ 28-٦‏ 
يم بجر روم ریدم ی سم ی ۰ ام شس نے بای حجان 
را هاء الهیر ای انکشف من فاز نانس أکسبد الكريون ؛ 227 فی مل اطا 
ج : لاله پتعد مع ثاتی السید الگریون فلولا کر پرنات الکالسیوم التى لا ثلوپ فی الماه يلش . : تہ سے سے راہ 
ج : تتیجة تقون کریرنات القالسیوم الٹی لا تذوب إلى الماء . را افنوتروجین استخدامات طبية ۲ 


(۴ يشكلون راسب أبيض عند إمرار ثانی آکسید الکریون وئی ما اني أ = : لان التبتروجين السائل يستلدم لهج الأورام الجلدية خاصة سب ميا الثاليل ), 
3 تکرن کرپونات اللالسيوم التی لئ ۳۳" > | رهه يستخدم النیتروجین السائل کمبرد للمنتجات الخذائية والأدوية ' 
ع : لتيجة تلون کربونات الفالسيوم الثى لا تذوب فى الما . (A1,‏ السائل کیرد للجسنهات الغذانید والأنوية ؛ 


: چ + لأنه بتغزل لسائل عند در جات هرارة منففضة چدا . 

14 لا يمكن التمیبر بین فازى اڈکسجین وثانی کسید الگریون من هبث (۹۰) أهمية النیتروچین فى مجال الزرامة ؛ 

اللون والرائهة ؟ ع : لان لا منهما عدیم اللون واٹرائعة , ج : امه يفطل فی تركيب لٹراٹ الأمونيوم الان بدطل الى ترقیب الأسمدا ومفصبات الثرية , 

ردك پجمج فاز نانس أكسيد الكريون بإزاهة العواء ای و > : له الثل من الجداء ٠‏ ]را يستخدم النيتروجين فی آجواء خرانات السوائل القابلة للانفجار وأثناء 

)٦٦(‏ پیکن النمبيز بين فازی و انس أتسيد التربون من تيع الأجراء الالكترونية ؛ 

شيت الشهیان في افاد ؟ چ : لان النبتروجين مادة غير نشطة . أ : لان النیتروجین لا بشتعل ولا بساعد على الاشتمال , 
ع : لان آلاکسبین فليل القوبان فى الام بینما ثانى آفسید القریون یلوپ فى السا . )٩۲(‏ آهمید الفیدروجین فى مجال الصلامة ؟ ۳۳ 

۷ لا پجسم نانس آکسید انگریون بازاهة الاء ؟ ج + له دقل فی سلاعه النشار [ الأمونيا ) رصناعة القولاذ الا لا بصا . 

چ : لأن ثانى آفسید القربون. يذوب فى قداه , 37 پهمل الجفار الصبی تعلفة وصل ۲ 

زب بيد 02 فاز نانس آکسید الد بود فى | طناء اله انز ۲ ع + لاله يقوع یالتنسیق ونلل المطومات بين الأغضاء الممتظطيلة والأعضاء المستهيية , 

ج : لاله لا يلعل ولا يساعد على الاشتعال ‏ (41) يعشد من جسم الخلية الحصبية نفرمات شهرية 1 

(۱۹) يمكن النمبهز بين فازى اڈکسھین و اني أكسيد انکربین بشظية مشتعلۂ ؛ ج : عتی تتصل بفلایا عصہیة مجاورا لها مفولة تشابك ا ا 

١ ۵ ۱‏ ۳ 1 انها بالطالة 

چ :ان الأفسجين بساعد على !لاششمال بینما ڈائی أغسيد الفربرن لا بشتدل ولا يسادد على الاششعاق , ز۵٩)‏ پغلف الطلية اتعصبیة بطبقة دغنية ۲ ع : انفلیة و اسداد‌ها بالطالة , 


(۷۰) پنسفس از أكسبد انشریون پالغار القائل ۲ 

کھے کے کے ۲۳1۳۳۲۳ اج عت و ی 

4 ای ایت ١‏ 

او رديئة بؤدی الى تناف الأكسهبين وزيادة ثقى أكسيد القربون ریساب كل الموجودین 31 وجود النشابك الحصبى بين الفلایا العصبية المنجاورة ؛ 

هو کرس دم ورس ج : لأسيثه فی اتثقال وتوصيل السيال العسبی , 
۱ التفراط فى تنايل المشروبات الفازیة غير سمی + | ردق پقع الق ذاخل الجسهة بيد العبل الشيكى خلال العفهد الفقارض ٩‏ ج : الغا .| 
6 لارتفاع تسيا انى كسيد الكريؤن فبها والتی نؤدى إلى عدم ايبول .على الأكسجين )4٩(‏ إسابة النفاز ااستطیل تؤدى إلى الؤفاظ ١‏ 

اللازم تلصلیاك العیویة بالجسم | ج : ره يتعلم لی الالعال اللاإرائية لتتتظيم التنفس و ضربات القلب , 

)¥( | سید مابات ال ! 0٠٠١|‏ يريا بين النصفين الكرويين للمخ ألياف مسبیة ! 

ج : لأنه يمشن تحويله إلى سائل پالضقط والتبريد ثم ينقف الضغط فيلكون التلج الجاف الذك ‏ | ج للإتصال بين التصفين الكرربين ا 

دم گی ظابریا , | ج : للإتسال بین تتصلین الكروريين , 

ع : انها تع غا ای درون الأ يمد بقل شرا ویج اهيز سم 


ا پر بالرهز ,۲۱۱ ع : لآنة يتقون هن فرش انيتروجين , 


العمل ۲ 


۳۱1۳1۳: ۲ ۲۳۵ ات‎ Com 
اماب يقت و سا له فپ سا‎ 


تم تحميل المذكرة من موقع مذكرات جاهزة للطباعة 
تو پت 


الصف السادس الابتدائی 


انبوية زجاجیة سیک  >‏ الفتناق فى الأنبوبة الشعرية 


معلول يز كسيد البوناسيوم المركز 


تقصیر 


سلسلة لوجینیا 


فی 
العلوم للصف السادس الأبلدالي 
مسترا مد رمضان عبدالله 


۴٠۰۱۰۷۹۱۲ /۰۱۰۱۶ ۰ 


تم تحمیل العذكرة من موقع مذكرات جاهزة للطباعة 


سسنة لوجینیا في اسوم 
۱۷۱ سرفة سحب الید عند ملا مستضا چسما ساخنا فجاة : 
۳ : لعترت الطعل انتعکس: , 
,۱۰۲ أشمية رد الفعل النعکس بالنسية للانسان * 
ج : لاله ساعد الانسان على الحمایة من الأططار , 
,۱۰۴ من الفطاً الاسراف فى تناول القضوة ؟ 
ج ؛ نتاثیر ها على فتراث النوم وضربات القلب كلما تؤدى إلى انتوتر العصبی . 
۱ لزم هدم تشاول الأقراص المنومة الا برضف من الطب + 
ج : لتاثيرها على الچھاز العصبى . 
۱۰١‏ هدم الجلوس فترات طويلة أمام التليفزيون والکسپوٹر : 
ج : لحم إرهاق أعضاء المس . 
۱۰۹۱ أشضية اعاب بجسم الانسان ؟ 
ج : لأنها تعمل على ترصيل النبضات [ اٹرسائل | العصبية من الجسم إلى الم و الحبل اتشوتلی 
۱۰۷۱ أشصية الشركة للائسان + 
ج : لأنها تعين الاتسان على افتنقل من مقان إلى آغر سعیا لمنفعة او بدا عن الضرر , 
ر۱۰۸ أشهية الجمجهة ۰ ج : انیا تسل على ية السخ , 
٠١5‏ جود فضاريف بين نقرات الههود الفشرى ٠ ٢‏ تلع احتقف النترات _ 
1٠١‏ ) أهمية المفاصل للإفسان ؟ ج : ہاتھا نسح باتحركة فيما بين العقام . 
۹ء حيط النفص الصدرى بالظب والرفضين ؟ ج : لحملية القب والرنتين . 
117 الفاصل التی تريط عظام الجمجمۃ من الفاصل الشابته ؟ 
ع : لاتھا لا مح بای حرکھ , 
,۲۰ فلص الركية من المفاسل مهدودة الحركة ؟ 
ج : لھا نتيج الحركة فى اتجاہ واعد فقط . ۱ 
را | مٹصل الكقف من الفاصل واسعة الهركة ؟ 
ع : لأنها نتيح الحركة فى جسيم الاتجافات , 
,۱۹8 ) العضلات لا دور هام فى شرك الانسان ٠‏ 
E‏ :ها هى التی تلد القوۃ المااشيئية والعركية للجسم بسبب قدرتها على الافباض وا 
11 اعظطاء اتاطنال شلل الأطفال فى مواسدفا بدقة 
ع ؛ للمعاقظة على الجهاز الخرکی . أو : للوفلية من مرش شلل الأطفال , 
۷۱ ضرورة تناول الغذاء انتصضی الفنى بمعتضری الخالسیوم والنوسقور : 
ع : لتجنب الإصابة بامراض العظام مثل لين العظام والکساح . 
ر۱۱۶ قدم القفز من المغاطق المرتفعة ۲ ج : تتجنب اتسور ار الالتراءات 


ر۱۱۹) هدم عمل الأخياء الثقيلة ۰ ج : نسایة البهاز الهیکلی غاسة السود الفتاری . 


۱٢١‏ الجلوس والوفوف بطرينة سحيعة با قاذ الوضح الصميح أثناء, 
المذاكرة أو القراءة ۲ + : نسم إجهه فقرات التق ار فقرات السود الفقارى . 
11 تعریض الجسم لأشعة الشمس لقترات مناسبة ؛ 

ج : لأهميتها فى تمثيل فيتاعين ( د ) پالچسم , 

117 عم الجلوس ملس جائب وا حه لفترة طوطة * ج : لتب 


ماذا يحدث اذا : 


1 قشع اشر موم الطس فى هاا مقلى ˆ 
چ : سیتمدد الژنیل بدرجة كبير؟ لبس لها مقان فى الأنبوية الشعرية قبضاط بشد1 على 
چدار الأتيوية تفر .او : بتكسر [ يلجر ) الٹرمومٹر 
۱ عدم وجود اختناق فس التر مومتر الطبی * 
ج : رجو ع الزليق بسرعة إلى العستودع للا نشسکن من تسچل الفر 1*1 الصحیحة ۔ 
۱ اذام الاء فى ال مز مترات بدلا فن الزشیق ° 
ج + یصعب قراءة سطح السائل لان الما شقاف . او : تقون فراءة التدريج غير دافبقة . 


(:قدم وجود أتسجين فى القواء الضوی ۲ ج : لا ترجد حياة على سطح الأرض . 
(۵, وضع مسمار من الحدید فى الماء ثم تعرضه للھواء * ج : بسدا 

1 لله فة التسا: القضری فى سطع الارش ۲ ع ؛ نقل لسبة الاکسهین . 
۷۱ هدم وجوٰد فلاف جوی ۲ ع : لا توجد عياة على سطع الارض . 

ز۸ اتضاد الأكسجين مع الشید روجين ۲ ج : يثرن جزی الماہ , 


الصف السادس الابتداني 


ر١‏ اتعاد للات ذرات من الأتسهسن ؟ ع : يثرن غاز الأوزون , 
٠١‏ زيادة نسبه لاسمین فى النشلاف الهوى : ۽ تزداد نسية الخرائق 
١١ i‏ استمرار ارنفاع نسية فا انى أكسيد الكربون فى الخلاف الجوى : 
ج : ارتفاع درجة حرارة الأرض والمناغ وذويان الجليد على المم الچپال وفى المناطق القطببة 
مما يراقع مسئون المیاہ فى البعار وغرق كثير من المدن الساعلية 
١۱‏ قلة نسبة فاز نانی أتسيد التربون بدرجة کبیرۃ فى انشوا الجوى + 
15 إذا تم الفتسا, على بكتيريا الشرية + 
ج : لا یتم تثبيت ليتروجين الهواه بانترية ولا تستفيد مله النباتات . 
14 الأفراط فى الجلوس اقام الكمسوتر ؟ ج : اضرار الجهار الصبی ونٹر العیلین , 
(۱۵) تعرض إصبعك لوخز شوكة نجات ۰ ج : حدوث الفعل الملمئس وجلب اليد بسرعة , 
37 القعرض الستمر لشواء ملوث بدخان ااصائع > 
ع : الثاثر سلبا على سلام الجهاز العصسبی . 
(۱۷) اقتراب جسم خارجی هن القن * ج , حدرث الفط المنعٹس وغتق العينين . 
بدا مند ها تضع يدك فيأة على سطح ساخن ؛ ج + صحب يدك بسرعة , 
۱ کان مفصل الفشذ محدود الشركة ۲ ج : ×۷ دسعلیع ششی. 
زه ۰ انسستلت العتملة الآهاضية والنبتست العصلة الخلفية فى الشرام 
ج : پتعرگ الساغد بعیدا عن العضد . 
7 , تات جضیع عظام الاسسان بد وان مفاصل ° 
ج : لا يمكن للا‌نسان تحيرك عقلامہ ار الحركة ار الاتتفال , 
۱, انقبضت العضلة الأمامية وانبسطت العضلة الخلفية فى الذراع + 
ج : پشعرگ الساعد. نعو الضد . 
۲۲ وشع افر مو مر المشؤى فی مك يغلى * يليس الترمومتر العدوى ۱۰۰ * سيليز يوس 
۱ وضع الت موس الطبی تفت لسان انسان سليم لمدة دقيقة ؟ 
يعين الترموستر الطبى ۳۷ * سیلیز يوس , 
)۲۵ الاعشفاد على حاسة اللستن فى تتدبر درجات الشرارط : 
یکون تقدير درجات العرارة يكون غير دقيق . 
۱ شدث برق بالنسیه لنيتروجين الشواء الضوی * 
بتفاعل تبتر وچین الهراه مع کسبین وتکون اللاسيد تبتروجين تذوب فی اء السطر مهرثة 
مرقیات نیٹروجیٹیة يعتصها لیات لتكوين البروتینات 
ر۷ اهرار الشوا: الجوى على ملول شیدروکسید بوناسيوم سرکز ثم فی 
نقاس اشن + يتيقى من الهراه غار اللبتروجبن فقط . 
ز۲۸ ومع شريط ها نیام مشتعل فى مشمار به فارز نسروجین ثم اشاقة 
مار للصادة المتكوية ۶ بتصاع غاز التشادر [ الأمونيا ) مو الرائعة اللفاذة , 
۱ آثرت علس تة من فاز اللست وجين بضقط شدید مع التبريد ۲ 
بتعرل إلى نيتروجين سائل . 
۳۰۱ قلخت اطارات السمارات والطائرات بغاز النبتروجين بدلا من الشواء : 
بيقى حجمها ثابنا لسا عند تغیر درجات العرارة ؛ ولا تفن عند السپر لساظات طويلة . 


أ ما معني ان 


تسل حسمر ۰ كبلو جرام ١‏ ٍى ان خظدار هما یعتریه هنا الم عن مایا س . 8 
وزن جسم +2 وتن ٢‏ ای ان مقدار قوة جنب الأرض لهذا الجسم » ٠٠‏ ليوتن . 


ایفاف الفطار بخطلب بذل قوة أكبر من الفوة اللازمة لایفاف السمارة ' 
ای أن کتلة القطار أكير من خطة السیار ز 


مس لوبقينيا 


مسار / )جد ریضان عبدالله 


Vel ۲۷۷۱۲۴ /۰۱۰ ۱6 ۰ 


تم تحميل المذكرة من موقع مذكرات جاهزة للطباعة ۱ 
سلستة لو جینیا في اسلوم تلخیص التلخیص الصف السادس الابتداني 


| الجرام ار لاو رام أ ٣ی‏ جج ا -- رجدار دیدن انة ائبولیل 


-بحثوى جسم الثلية على نسواۂ 


, مطاعة الز جاج‎ )٢[ 
. سناعة الورق‎ )۳( 
۳ . صناعة المنسو چات‎ ]1[ 
۱ بتركب من ۳۳ فقرة عضية بيني | زشاتۂ:‎ | 
هه 3 ك الفقرات ال ا‎ 2 
. بيعضها اقام الشركة , [؟/ يسى العبل التوقي الذى يوجد دلنله‎ 


۳ ع‎ : 2 ٠ 
ساوت وت نہ رو‎ ORS بسن فخررہ مها ا ا‎ 
|| ناعه او [۱) صناعه ايدى اوانی الطیی‎ 

| (۲) سناعه آیدی القدور . 1 

| (۳) صناعة آیدی الفلایات . 

| (*) صنتاعة مقبض المالسو ا7 


E‏ تح کت | تب قشمد ہے 


. انبوبة زجاجية شطافة . ة زجاجية شفافة | | ويد (۲) الوقوف والجلوس‎ )١( 

[] البوية شعریة , . ڪڪ أعضاء الجسم . 
(۴) مستودع : يتجمع به ْ 

لژنیل . (1) اختناق . 


پختلف وزن الجسم باختلاف | يتاثر وزن الجسم بمقدار البعد 
الكوكب او (القمر ) عن مركز الكوكب فقوة الجاذبية 
الموجود عليه الجسم فكلما | الأرضية تتناقص بابتعاد الجسم 
زادت كتلة الجسم زادت عن الأرض ,فالشخص فى 
الجاذبية وزاد وزن الأجسام | طائرة او منطاد عال لا يكون 
عليه وزنه بقدر ما يزن على الارض 
لان شد الجاذبية الأرضية له 


بنك الاسئلة + الاجابة 


المجمو ۳۹ اللاو لى : E.‏ 
ولا ۔_- اکمل العبار ات الاتیة 


سو ام أو كيل جرام _ النيوتن 
ج۔ المیزان ذی الكفتينَ - المیزان عو عونت 
3 الکتله مقار ثابت لايتقير يتف .......... 


ده ماج تو اللا وه وه 
۱ عليه الجسم و البعد عن مركز الارت 
5 ثوة جدب الارض للجسم اہ ی 
ج- الوزن ۱ 
بحا ی زانت .. ز لدت ۱ 
7 0 یب ت-_ اد ئل 

ج۔ جانبیه - وزن ۳۹ 
7 الشخص فى الطائرة 2 المرتفعه ذ فى الج يهل ........ 
23 ور سا 
8- النیوتن یساوی تقریباً کتلته,, 
00 وزن جسم ہے کرام 
و زيادة كتله الجسم تجطه يحتاج إلى ......., اكب : 
و + ج إلى كبر لتحريكه 
0 - وزن الجسم على سطح القمر ........وزته على الارض 
ج- سدس 
1- جميع المعادن......... التوصیل للحرارہ 

اننس 

... دوصل الحرارة اسرع من ا 

یش من الألومتيوم 
3س کٹ المواد الموصله للحرارة........ 
ج- عسنانعه آوانی الطهى والفلابات - 
4 من المواد جيدة التوصيل للحرارة .. عت 
النحاس والالومنيوم 1 

من المواد ردينه التوصیل للحر ار ة 
سر جورت للحرارة.......ق... 


سدح آوانی یک سیچپ ىا ممعم عله عمو 
[- الهواء هادة .......الد ۱ 1 
تو لتوصيل للحرار 


می 
دای مینست 
۱ 
- يتدرج EE‏ ۰ 7 
9۔ 5 7 
53 75 اختتاق شی کل د 4 
مو بھ سے تياس ,...... 
۱ ا التر 5 ۱ ی قی 2 
21- شر 100 مومتر دمن 5 
صفر ‏ ۱00 50 
ع سلاد ce‏ 2 
۳ چب ج مومتر 
€ سم ت الاتسان 5 00 
243- ا حل سم مترات ھو...... 
EOE‏ ۳ الترمومتر مو مدر 
مس 7 9 تف على ... لشفاقة فى التر 
السائل ت تتو 7 
2- : صو هتر ا ار 
ر کچ هید ۲ الأتبوبة أجزاء 
35 هو سس سیلیزیة 
ج تعدد مقسمة! 9 للت ت 
کے TE‏ . قۇ 
ا 00-7 
8۔ سانل شی در 7 
1" 2 مر التدر ج 217 ۱ » علیان الماع 
٦س‏ سی 3 ۱ ۳۳۹ ہے 
سپ کت ریس سو پت 4 تقابل ........تهر 
> انص يلير يه تقاد شرت 
0۳ . تهر 
ج۔ ہج خرارۃة ۰۳+ ص0 
3- 0 سيئيزية E.‏ 
0 ہیں ھا 1 غاز الاكسد 09 
33 و مصدر غاز یت ای 
0 ی سید قى عمليتى.... 0 
تقر - اهواء تجوی ہس اس 
Cz 5 ۳0/2‏ 
4 از : سط . 
س o‏ من 2 ۳ 
n‏ وب الحوى جا ی کی 0.7 
7 يتكون ا ال5 لتحي و اكسجين 
ج۔ الفبتر ق مام العافقة فى ا سس 
ر 
ج تکثف اکسجین 
3 


ج- درتین - 62 

0- غاز الاکسجین يظل ثابت فى الھواء برغم استهلاگه بسيب.... 

1 اکتشف الاکسجین اول هرة قى ... وم عام 800 ق 2 

ج۔ الصین 

42- تون مدر و لست الهتر وحتن نحل ی ورد ور رر يك الى 7 1 1 سق امعد دہ ووصعد 
ج۔ دنس اکسید المنجنيز ‏ ماء وراشضجس 

43- غاز الاکسجین انعل هن ......_ اذ انه يحل محل الھواء 

- الھواع 

44- من خواص تاز الاكسجين .. جب 

ج- بساعد على الاشتعال - شحيح الذويان في الما -. - متعادل التاثیر على ورقتی غواز الشمس 
45 يتكون على الحديد طيقة .......... تعرف نس.., 

53 بنيه - الصا 

46۔ الاکسجین بتحد مع معظم العناصر ویکون ممیت 

ج اشاسید 

7 الاتحاد السريع للاكسجين مع الضاصر, يكون ........و.......... ویسمی ورس 

ج- خرارة و ضوء ويسمى احتراق 

8 الاتحاد البطئ للاتسحين مع العتاضر قى وجود الماء یسضی .......... هتل عدا ........ 
ج تاکسد اند 

49- الاتسجين تسا کی للا یی سس 

ج۔ الاشتعال - يشتعل 
50- غاز ................يعتبر احد اسس ععلیة البناء الضوثی 

ج۔ ثاقی اکسید الکریون تک 

54-۔ بساکت نة عار 0:9 ای الى اخنناق الکشثشنات الحبة وظاهرة تسس وت حرارة الکو . 
ج- تانی اكسيد الکربون - الحرارى - ارتفاع 

2- يتواجد ثانى اكسيد الكريون على شكل ................فى الغلاف الجوى 

ج۔ غاز 

3- نسبه ثانی اكسيد الكربون قى الحاله الطديعيه .............فى الھواء الجوی 

١ 90.03 ج-‎ 

54- ست عاز نانی سند الكريون تیج احتراق المي اد 776 فلن الششت لیو دبع وو 
ج- العضويه - الفحم ومخلفات الزر عه 

5 يمكن الکشف عن تاز ثانی اکسند الكردون عن طرق ...............واسمة الكبعيائي....... 
ج ماء آنحیر - هيدرو كسيد الکانسیوم 

6- عند تقاعل ٹاتی اكسيد الكريون مع ماء الجیر تقتج مات ...الي ای گی 
03 کر نم باس الكالسيوم انض لاتدوب فى الضساع 

7۔ مسا غاز وی ۱6 الهواء الى o PPPOE‏ در رررر رہ ۱۵ ۱8 سس الھواء 
ج۔ قي تسود زیون = التي - ای ۱ 

8۔ يمكن تحضیر غاز ثانى اکسید سپ بوخ نگ موم اي دود 

ج- حمض هيدر وكلوريك المخفف و تربونات الکالسیوم ١‏ 
59 ثانى الاس الكربون تة زا نا ا ا :الا ا للا لا فى الماع لك ا ها رارصا اجه الساع 

ج یشوب - یجمع 


...ھن الهواء فیحل محله 


61- 0ڈ ٹاتی سا الكريون شی LE‏ ت سر سد الى سے لالضغط والتيريد 
ج۔ التبريد - سنل . 
2۔ يستخدم تانى اكسيد الكربون فى صناعه ...............لانه لايساعد على الاشتعال 


ج۔ الخميرة ۔ نانى اکسید الکریون 
4- تصاعد غاز ....................... .قى عمليه التخمر يجعل الخبز.. سس 
۔ 2 مسنتصاغ الطعم ومسامی 
ج۔ بشتعل و لا بشتعل 
6 ينتج عاز .........من ننفس النباتات و هو , »مدد ...۰ذ 
تاز انى اکسید الکربون - بعکر ۱ 
7- غاز نانی الکر نون غاز مركب یتکون هن .......... .......... ,رھز لگ...... 
ج- درتی الاکسجین و فرة الكريون- 602 
7- عتصر کیعیتی بوجد کی الطبيعه على شكل غاز ور ۷ .ع 
>- 1۷2 
8- بشکل غاز النیترو‌جین نسبة ............... من القلاف الجوی للأرض . 
ج- %78 
69- تدکون ................ في الهواء الجوی انتاء حدوث البرق 
ج۔ اکاسید النیتروجین 
0۔ اجمع غاز النیت ریچؤک ا ہہ 
ج- از احه الماء لاسفل 
[7- خصائص غاز اٹنیتروکٹن دق sees‏ سس 
ج- عدیم اللون والطعم و الر انحه - صعب الدويان شی الماء - لابساعد الاشتعال - متعادل التاتبر 
2۔ سن ل اسنضد سارت غاز النیتر وحن ۳ مر ینیم ویو 
3 اطارات الطائرات ‏ علاج الاورام _ حفظ المواد الغذائیه - صناعة الفولاز - علء بعض 
لمصبیج- نخزین البترول ۱ 
3۔ يتحد النيتروجين مع ............ العشتعل ويكون غاز التشادر اند .............. 
€- انس سوه - الماع 
4۔ يمكن تکثیف النيتروجين إلى الحالة................... 
ب السائلة 


3 ۱ ۱ ۱ 8 
5۔ يمخل النيتروجين فى ترکیب البارود و........... الذى بشخل کی صناعك.............. 
ع 8 24 سب الأسعدة 


ج- عديم الحياة 

7 المصدر الرنیسی لتحضیر التيتروجين 8ي................ 
ج- الهواء الجوی 

8۔ محلول هیدروکسید اثناء تحضیر التیتروجین يعمل على 
ج- غاز نات اكسيد الکریون 


9۔ فلز النحاس الساخن اثناء تحضير التيتروجين بتحد مع 
٤۔‏ الاتسحين ۲ 
0- بصل اكسيد النيتروجين المتكون ني الهواء إلى الت رہ ...سس 


عا 
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المجموعه التانية :- اکتب المصطلح الطمی 

4 مكار ما يحتويه الجسم من مادة 

2 قوة جذب الارض الجسم وتؤثر دائما اتجاه الارض 

3 وحدة قباس الكتلة وتكاقئ تقریباً كتلة لتر من الماء 

4۔ وحدة قياس الوزن وتكافئ وزن جسم كتلته 400 جرام 

5۔ العواد التى تسمح بسريان المواد خلالها , 

6-اسرع معدن بوصل الحرارة , 

. قوة جذب الارض للجسم‎ ٦ 

8- المواد التى لا تصمح بسربان الحراره خلالها. 

9۔ زيادة خی حجم المعادن بالحرارة . 

0- جهاز يستخدم فى نيباس درجات الحرارة . 

۹۔ نوع من الترمومترات بعتوی على إختناق . 

2 - نوع من الترمومترات تدریجھ من صفر* : 5100 

3۔ مواد يصنع منها مقابض اوانی الطهی . | مواد رديقة فتوصول + 
4- ترمومتر بستخدم لقياس درجه حرارة السو‌انل . ( الترمومتر العنوي ) 
5 درمومنر يستخدم لقياس درجه حرارة الإنسان (الترمومتر الطبى ) 
6- سال يوضع داخل الترمومتر بظل سالا بين درحتى حرارۃ -°39 ۰ ۶357 . 
7- الترمومتر الذى يسمى بالترمومتر السبليزيوسى. 

8۔ غاز عديم اللون والطعم والرانحه ويمتل 724 من حجم الهواء . 

9 عملية إتحاد العناصر مع الأكسجين و ينتج عتھا ضوء وحرارة . 
0- عملیه إتحاد العنصر مع 02 ونتم ببطء وقی وجود رطويه . 

4۔ طبقه فى الغلاف الجوى يتكون الجزئ منها من 3 زرات اكسجين . 
2۔ لهب درجه حرارته تصل 3500 يستخدم فى قطع ولحام المعادن , 
3- عامل مساعد بساعد انحلال قوق أكسيد الهيدروجين . 

4- مادة مهمه لحياة الكاننات الحيه بدخل فى تركيبها 02 مع 112 . 
25 - غاز معباً فى أسطوانات للغوص تحت الماء . 

6-مادة تساعد على إتمام التفاعل الكيميانى دون تغير كميتة وخواصه . 
7۔ عملیة يقوم بها النبات وينتج عنها غاز الأكسجين . 

8- الرمز الکیمیانی لجزئ الأکسجین , 

9۔ جهاز يستخدم فى قياس الکنله , 

0- غاز بمثل 78 من حجم الهواء . 

1۔ غاز متعادل التاثیر على ورته عباد الشمس . 

2- غاز کثاقتة آکیر من كثافة الھواء , ۱ 

3- عمليه تستهلك فیها كميه كبيرة من غاز الاکسجین . 

4۔ خلبط من عازات مختلفه بحبط بالكرة الارصيه 


5- غاز له القدرة على الاتحاد المباشر مع معظم العناصر ( الاکسجین ) 
6- عمليه نتم فى النبات الاخضر ويحتاج فيها إلى 6062 ( البناء الضينى ) 
7- مؤشر يساعدنا على التعبير عن مدى سخونه أو يرودة أى جسم ( درجه الحرارة ] 

8- أداة تستخدم لتعین الوزن ۳ ( الميزان الزنيركى ) 
9-جسم قضاني جاذبيته 6/1 جاذبية الأرض _ 

0- القوة التى تجعلك تحمل جسما ورفعه عن الارض 

1- جھاز النحکم والاتصال واستقبال المعلومات ونفسبرها 

2- هی مركز التحكم الرنیسی قى جسمك بوجه وینسق 

3- جسم کروی كبير يتكون من جزئین بقصلهما شق 

4 بقع : قی الجهه الخلفيه للمخ ويعمل على توازن الجسم 
45۔ يمند فى ثناة داخل العمود الفقارى 5 

6- عضو يصل المخ بالحبل الشوكى وینظم العمليات اللاإراديه 

7 مسنول عن نقل الرسائل من الجسم إلى المخ والعکس 

8۔ اصدار استجابة تلقانيه سريعة بواسطه الجهاز العصبی 
9 خروج 12 زوجا من الاعصاب من المخ . 
0- خروج 34 زوجا من الاعصاب من الحبل الشوکی 

1- وحدة البتاء الاساسیه للجهاز 

2 عضو یتکون من مادة زمائية داخلية على شکل حرف 4] ۱ 

53۔ مقدرۃ الکان الحی على تغبر مکانه فى الوسط الذی يعيش قيه 

4 جهاز فى الانسان ينكون من هیکل محوری وهيكل طرخی 

5 الهیکل الذی يضم الجمجمة والعمود الققازی: والققص الصدری 

6- الهیل الدی يضم الطرثين العلوبین والسقلبين 

7 موضع اتصال طرقى عظمتین 

وتو و ربا 

9 تریط بين عظام الجمجمة ولاتسمح بای حرکه 

1- العضلات مزودة باربطه طویله فكل طرف من اطراشها تربطها بالعظام ( الارتار ) 


قال الامام على رضی الله عنه : 
اعتبر آبصر ومن أبصر فهم.. ومن فهم علم!! ومن نظر في 
العواقب نجا.. ومن أطاع هواه ضل ومن لم یحلم ندم 


اُحمد ححازی معلم !ول 


العحصوعة التالتنة ٭- علل لها ۳ ۳۳۰ 
ا غ سے العلمی ۱ 

1- كتلة الجسم مقدار نابت لايتغير بتغير المكان 

ج- لان الکتله لانتائر بالمكان وتتوقف على ما بها من هادة 

ج- لان الكتلهحبارة عن المادة والحجم ما بشظه الجسم من قراغ 

ج۔ لان الكتله مقدار المادة والوزن مقدار جدب الارض 

4 يستخدم المیزان ذو الكفتين کی قياس كتل الاحجساق _ 

ج۔ لانه عفد التوازن بين الكفتين تكون کنله الجسم مساويه لمجموع کتل الاتقال , 

5- كتل الجسم بالکیلو جرام تساوى عشر وزنه بالتبوتن تقريبا. 

re‏ حا ب 

= وزن الجسم × 1 1 

6 وزن شخص بلق فز رة علیة عن وزنه قی منجم تحت ار . 

ج۔ لان بعد الشخص فى الطائرة عن مركز تقل الارض مه فى حاله المنجم 

7- نرندى الملابس الصوثيه النقيله فى الشتاء. 

ج۔ لانها ردبنه التوصيل تلحر ارة فتقل من نقد اجسامنا للحرارة 
ات اج بویت 

9- وجود اختناق فى بداية الترمومتر الطبئء 

ج۔ لجعل الزنبق لا بعود الى المستودع قبل قراع: افترهي‌عتر 

0- بفضل استندام الزنیق فی صناعه التر موترانتا , 

ج- لانه سائل فضی يرى بسهوله خلال الز جاج - چید التوصيل للحرارة - بتعدد بانتظام 
۹۔ التدریج السبلیزی لیس هو الوحبد للترمومترات . 

ج۔ لوجود انواع من التدريج مثل الفھرنھیتي32 ف _ 242 ف درجة 

2۔ فى البلاد الباردة تصنع النواقذ الزجاجيه من لوحى بينهما مساته, 

ج- لان الهواء مادة ردینه التوصيل للحرارة فتقلل كميه الحرارة المفقودة 

3۔ يجمع الاكسجين بإزاحه الماء لاسقل 

ج- لاہ شحیح الدويان کی الماع 

4۔ يستخدم ماء الجير کی الكشف عن ثانی اكسيد الكريون. 

ج۔ لانه بتعكر عند مروره فيهنتيجه تكون كريونات الكالسبوم الغیر قابل للدويان فى الماء 
5 يستخدم النيتروجين فى ملء اطارات السيارات والطائرات. 

ج۔ لثبات حجمه نستیا تقد تغير در جات الحرارة وعدم سخوته 

6۔ يستخدم النيتروجين فى التبرید . 

ج۔ لانخفاض درجھ حرارته. 

7- المصدر الرئیسی لتحضير النبتروجين هو الهواء الجوى. 

ج۔ لزيادة نسنته فى الهواء ومهوله تحضيرة من , 

8۔ تضاف الخميرة : للعجين قى صناعه الخیز . 

ج- لخروج غاز ثائی اكسيد الكربون انقاء عملية النخمير الذى يتعدد بالحرارة قبجغل الخبز مسامياً 
19 عفد تحضير النيتروجين بعرر الهواء على تحاس ساحن . 


ج۔ ایتحد مع الاکسجین 

20- یختلف جزی الاكسجين عن جزی الاوزون . 

ج- لان جزئ الاکسجین 02 وجزی الاوزون 03 

2 بطلق على غاز تافى اکسید الکریون القاتل الصامت . 

ج۔ لاه عسيم اللون والطهم والرائحه وتنفسه ييؤزدى الى الاختشاق وفقدان الوعي, 
ورب هراس موی 

4- تعاني البينة من الرتفاع غاز نانی اکسید الکربون 

ج- نقیجة زيادة,النضاطات البشرية فى احتراق الوقود ' 

5- لثائى اکسید الکریون آهمیه كبيرة لاستمرار الحياة. 

ج۔ لان النمانات الخضراء تمتصہ اثناء عمليه البناء الضونى لنكوين الغذاء ونطلاق الاكتسجين . 
6- بسل الجهار لعصبى كحلقه وصل . 

ج۔ لانه بنسق رینظم بين الاعضاء المستقبله والاعضاء المستجیبه 0 

7۔ يغلف محورالخليه العصييه بطیقھ دهنيه . 

للحماية وتولید الطاقة 

8- اصابه التخاع المستطیل تؤدى الى الوقاة . ۱ 

9۔ اهميه رد الفعل العنعكس بالنسبه للانسان , 

ح- للابتعاد بسر عه عن مصادر الخطر لحمابه الجسم. 

0- الجمجمه علبه عظميه ويها تجاويف , 

ج- لحمابه المخ كما تحتوی على تجاويف اعضاع الحس. 

1- تمتد طوليه عظميه داخل العمود الفقارى . 

ج۔ نتخوی بداخشها الحمل الشو تسو همابت» 

2۔ توجد غضاريف بين ثقرات العمود الفقارى . 

ج- لمسع الاحنكاك بين الفقرات وبعضها , 

3- من الخطاً الاسراف فى تناول القوة . 

ج۔ لتائيرها على فقرات النوم وضربات القلب وتزدی الى التوتر العصبی, 
4- وجود المفاصل فى أماكن تقایل العظام , 

ج۔ لحدوث الحركه بين العظام. 


- وج ا ں 8551151515 6 ۸ 8 6 8 8 ۸ 81511155 85111551551 5515155155 551515555 8851555 51155 851 0 8 8 118 


2۔ فتله مخ فى الانسان البلخ 6 ,کحم 
3. قاون بين ال وهی والنصفان الكرويان من حيث المادة الرمادية 

النصفان الكرويان 

والمادة البيضاء داخلية 


4 تر اعضاء اشجهاز هتی تنکم فى . 
() التفكير والتذكر = النصفان الكرويان 
(ب) الاقعال المنعئكس rr‏ ا یں 
(ه ) ضریات القلب وحركه التنفس = النخاع المستطبل 
() توازن الجسم = 
5 ما المتصود بالمخطط التالى ` 


رد الفعل المنعكس بسرعة 
الاجبة سس مس جع د 


وده ع عرس ص سیت مساق رک ادر تحرف 
2۔ مناصل محدودة الحركه مثل الرکبه والکوع 
3۔ مفاصل واسعه الحركه مثل الكتف و الرسغ والعمود الفقارى | 


